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ERLIJN, 29 Maart. Iet dagblad van Konings- 
bergen meldt, dat in de maand Augustus dezes jaars 
et geheele rste armee-corps mer de daartoe behoorende 
landweer. battaillons en eskadrons, benevens een paar 
bartaillons van de garde landweer, in de nabijheid dier 
Stad zal bijeengerrokken worden cot hee houden van 
groote oefeningen, Een groot deel dier troepen, naar 
men zeide 18 bactaillons infanterie en misschien ook 
ten deel der ruiterij, zoude nabij de stad een kamp 
betrekken. 
FRANKFORT, 37 Maart. Uit Munchen schrijft 
Men, dat, behalve de reeds vroeger vermelde nota, 
€ beijersche regering onlangs nog eene tweede nota, 
En wel van ernstiger aard, aan het zwitsersch bestuur 
eeft toegezonden, en dat de militaire bezetting zoo- 
Wel van Augsburg eu Dillingen als van Lindau aan- 
merkelijk versterkt is. 
De zoon van den beijerschen minister van justitie , 
Sheer v, Schrenk, welke voor eenige weken door 
den Koning naar Ansbach gezonden is, om het gereg- 
selijk onderzoek naar den dood van Kaspar Hauser te 
seldsn » 18 van daar te Munchen teruggekomen , zonder 
EE, gelijk men verzekert, het onderzoek nog tot eenigen 
uitslag gevoerd heeft. 
En graaf Lalaing, die na het vertrek van den ba- 
teha vhn de komst vanden heer O'Sullivan de Gruss, 
den aen bi Zäakgelastigde te Weenen fungeert, is 
Ar Zer van daar naar Brussel vertrokken. 
sn Datas d RT, r April, De groot-hertog van Hes- 
Rijks tadt, Lodewijk Il, heeft de Stenden des 
ks tegen den a6sten dezer bijeengeroepen. 
F RA N KR HJ K. 
Parys, 31 Maart. Sedert twee dagen houdt lord 
“rham conferentien met den minister de Broglie, doch 
als nu in tegenwoordigheid van den minister Thiers, 
Welke met de kandelsbelengen is belast, Deze laatste 
„Bronderheid schijnt te bevestigen , dat de vooriduren- 
@ belemmeringen van den iedlerkeetigen frenschen en 
britschen handel een voornaam onderwerp uitmaken 
der Zending vanden eerstgenoemden staatsman, — Het 
Wordt niet onopgemerkt gelaten, dar het voornaamste 
Ministeriële ochiendblad ‚ verzekerende , dat men niet 
educht behoeft te zijn voor het verbreken van de 
thans tusschen Frankrijk en Engeland bestaande allian- 
tè, nietteminerkent, dater belangen van eene mindere 
vUigelegenheid aanwezig zijn, omtrent welke de beide 
“Sturen verschillen, 
ele De afgevaardigden vande republikeinsche genoot- 
„-iäppen hebben een adres opgemaakt, waarbij zij als 
pe stellen ‚ dat de wert tegen deze vereenigingen de 
al de dean ee zijn tor de restauratie, en waarbij zij 
niet uiteen ooten vermanen, om vol te houden, en 
werklieden vaa — De groote vereenigingen der 
verknocht zijn yon, waaraan zoo vele duizenden 
debvarmeclnes Maken nu reeds het onderwerp uit van 
Ar De der ministers, welke niet eenstemmig 
hade € vraag, of men dadelijk ook ten aanzien 
n CeZE Magtige vercenigingen geweld zal gebruiken. 
De 3 pc. renten zijn 78 fr, 1o gebleven. 
Haden. Us, rr April, Men leest in een der liberale 
iepen d. Al verscheidene gedeputeerden, welke zich 
Iet toen Wet nopens de staatkundige genootschappen 
ze enen ‚ Op den. eersten dezer maand ten 
ten eind n den generaal Lafuyette moeten bijeenkomen, 
te stich e zich te beraden over de grondslagen van een 
ten genootschap, ’twelk zal moeten strekken 


re jn: b . 
T Verdedi ing van het regt, om zich onderling te mo- 


Sen vereenigen, 
ke er bewind heeft eene wet voorgedragen, waarbij 
de I)zondere toezigt, aan ’t welk de staatkundige uit- 
dere venen uit vreemde landen in Frankrijk zijn on- 
‚vorpen , nog gedurende het jaar 1235 wordt in stand 


ee en, Van den kant der oppositie wordt aange- 
t > 
et 5704 vreemde uitgewekenen in Frankrijk hebben 


„vonden ‚ En dat hetniet tedenken is, dateen zoo ge- 
US aantal personen, zonder eenig vermogen , en zon- 
Sr eenig middel, om op den geest der bevolking te 

Unen werken, gevaarlijk zoude kunnen worden. 
N De wijngaardeniers uit het departement van de Gers 
Evel zich gevoegd bij die van het departement van 
sta en eene petitie ingezonden, waarbij zij 
Add at zij, het koste wat het wille, ecn einde 
deken en een staat van zaken, bij welken 
ain 8 an het zuiden des Rijks steeds aan de nij- 
an eenige noordelijke departementen worden 


opgeofferd. Die van de Basse 

s-Pyrenées hebben dit 

Uilen cent gevolgd, doch her blijkt niet , dat deze pe- 
gen indruk op d ) P 


ke, en dater eenig olieen eenden Rd be 
kamer ZICH met middelen tot hekster biste houden. 
‚— Uit Spanje wordt gemeld, dat i il 
lioenen realen heeft kunnen bijeenb TO 
he noorden moeten worden gezonden, wel. 
Hierna en ZIjn, om , onder bevel van den ge- 
zen a id » in Portugal te vallen, ten einde D. Car- 
ln en of te verdrijven, Deze troepen he 
hel En bactaillons Bujulance, Truxillo en Mal- 
geen BE uit het re, iment fa Reyna, De drie 
welke dan e_ corpsen Zijn uit Badajoz vertrokken, 
bonte ngrijke vesting daardoor gehrel van troepen 
di oot geworden, Een der liberale avondbtaden 
Wâagt van berigten uie Madrid van den g6sten ‚ welke 
Oor den telegraaf van Bajonne waren overgebragt, en 
geert zoude voorkomen, dat het bij voortduring rus- 
ceres in die hoofdstad; — dat het spaansche minis- 
€ tot den 


zal bezig houden, 


rengen , die naarde 


te gewapenden intogt in Portugal had beslu- 
ù, doch dat de gezanten der drie mogendheden, na- 


rel k ven Rusland, Oosteurijk en Pruissen , tegen der- 
Selijke 


Tiële o Het ministe- 


n maatregel hadden geprotesteerd, 
Chtendblad herhaalt dit berigt, 
vi de grenzen wordt geschreven, dat de soldaten 
der ef Pastor zich hebben gewroken over de slagting 
en « ®zoldigde militie van Vittoria door de Carlisten, 
noort, Fnne beurt een ganral gekwersten der laacstge- 
„Men om ‘leven hebben gebragt. 
“dert de jongste oniustenin Lyon hebhen eenige; 
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dat op den eerstenJanvarij 1834 zich niet meer 





(NB. Bi deze Coirraar behoort een Vervols.l 


zijden-fabriekanten hunne fabrieken van daar vaar Ba- 
zel verplaatst, 

— De 3 pe. renten zijn „8 fr. Go gebleven 

GROOT-BRITTANNIE. 

LoNDEN, 2 April. Uit den volledigen innóud van 
de berigten uit Lissabon tot den r6deu Maart, blijkt 
thans, dat D, Miguel te Sancarem op nieuw troepen uit 
hect noorden des Rijks heeft aan zich getrokken, zoo 
dat zijne krijgsmagt in die positie door sommigen nu 
op 17ooo man begroot wordt, en dat hij. naar de zijde 
van Lissabou werken endernomen heeft, welke op nieuw 
eene beweging naar de zijde dier hoofdstad doen ver- 
wachten, De Pedroïsten waren derhalve met allen mo- 
gelijken ijver op maatregelen van tegenweer bedacht, 
en terwijl de generaal Sa/danha inde positie van Car- 
taxo den viiand mer.de mezste oplettendheid gedesloeg, 
scheen het bewind van D. Pedro zoo welin het noorden 
als in hec zuiden eene afwending te willen maken; te 
dien einde waren naar de zijde van Oporto wapenen en 
geld gezonden, om indie sreken eenen opstand onder de 
ingezetenen te bevorderyn, en aan den anderen kant 
trachtte de generaal Bernasdo-de-Sa van de zijde van 
Faro in Algarveen vervolgens , zoo mogelijk, in Alem- 
tejo door te dringen, ten einde aldaar den opstand te- 
gen D. Miguel uit te breiden en den toevoer van le- 
vensmiddelen en krijesbeoeften naar Santarem zoo 
veel doenlijk te verhinderen; ter ondersteuning van 
deze poging was de admiraal Napier met eenige man- 
schappen naar St. Ubes gezonden, om vervolgens zich 
naar Faro te begeven. Naar luid van de opgaven der 
constitutionelen zoude de generaal de Sa iu de laatste 


dagen van Februarij werkelijk eenige vorderingen in Al-. 


garve gemaakt en bepaaldelijk eenige vaste punten aan 
en mond der Guadiana bezet hebben. 

Intusschen hoort men bij voortduring klagten over de 
tweedragt, die aan de zijde der Pedroïsten heerscht , en 
over de twisten tusschen de geestelijkheid en het be- 
wind, Het misnoegen onder de Britten, die in dienst 
der consticutionelen staan, is in de laatste dagen aan- 
merkelijk verbitterd door den moord van een engelsch 
officier, die aan de politie wordt toegeschreven, en 
men meldt , dat de meeste engelsche officieren hun 
ontslag uit de dienst genomen hebben. Ook mer den 
beruchten poolschen generaal Bes: ligt het bestuur van 
D. Pedra openlik overhoop. — Eeu decreet van D. 
Pedro, hetwelk reeds in Julij 1832 te Oporo is uiege- 
vaardigd, en waarbij de corpsen der zoogenaamde ko- 
ninklijke vrijwilligers gelast worden uit een te gaan, 
onder bedreiging, dat de weerspannigen als opstande- 
lingen door een militairen krijgsraad zullen gevennisd 
worden, is den rrden Maar: oj nieuw afgekondigd. 

— De zeudiug van lord’ Dariam naar Parijs crekt 
ook alhier de openbare aandacht in cerne hooge mate 
tot zich, en geeft aanleiding tot onderscheidene ge- 
ruchteu nopemns oueenigheid tusschea de beide kabinet- 
ten, doch tot dus verre blijkt het ware van de zaak 
nog geenszins op sene voldoende wijze, Het minisce- 
riële avondblad wil het doen voorkomen, als of het 
verblijf van genoemden staatsman te Parijs niet met de 
staatkunde in verband zoude staan, doch zulks vindt 
geen geloof, 

— De beide Muizen van het parlemenc hebben hun- 
ne zictingen voor eenigen tijd geschorst. 

— Op grond van bijzondere brieven wil men athier 
weten , dat onder de koniaklijke familie van Denemar- 
ken eene openlijke oneenigheid is uitgebarsten [waar- 
van reeds voor weinige dagen uit Duisschlard melding 
is gemaakt]. Meu zegt, dat een der prinsen zich zoo- 
wel tegen zijne gemalin als tegen den Koning en de 
Koningin aan verregaande oneerbiedigheid en zelfs per- 
soonlijke beleediging heeft schuldig gemaakt, 

— De 3 pc. gecons. resc. zijn gisteren g15, À ver. 
handeld, De 2? pc, nederl.w.s. 5o5 5 pe. 94gex divid, 


NEDERLANDEN. 


‘sHERTOGENBOSCH, 3 April. De prins veld- 
maarschalk is gisteren te Tilburg aangekomen. Heden 
keert Z. K‚ H, naar ’s Gravenhage terug , en het zeg- 
genis, datde prins tegende helft der maand April wordt 
teruggewacht, om alsdan eenigen tijd in ’t hoofdkwar- 
tier te verblijven. 

Niet alleen de rijdende artillerie verwisselt van kan- 
tonnement , maar ook de artillerie te voet, — In Nij- 
megen en Breda zoo wel als hier zijn indertijd halve 
batterijen artillerie te voet opgerigt, bestemd , om met 
mobile kollonnes van de troepen der bezetting, des 
gevorderd, buiten de vesting dienst tedoen. Naar men 
verneemt keeren de manschappen en paarden van den 
trein dezer halve batterijen, immers van hier, cerlang 
naar het depot te Delft terug. 

ISGRAVENHAGE, 3 April. Naar men verneemt 
zal Z. M, de Koning zich met het koninklijk gezin, 
in den toop der volgende week, naar Amsterdam be- 
geven. 

— De nederlandsche kebinets-courier Junot is in den 
afgeloopen nacht uit Weenen alhier aangekomen; hij 
was met verscheidene andere couriers , voor andere ho- 
ven bestemd, uit eerstgenoemde hoofdstad vertrokken, 

'sSGRAVENHAGE, 4 April. Heden heeft Z, Exc, 
de minister van buitenlandsche zaken ad interim, de 
baron van Zuylen van Nyevelt, aan de beide kamers 
der Staten-generaal eene staatkundige mededeeling ge- 
daan, Dezelve behelsde eene opgave van hetgeen se- 
dert de laatste mededeeling, in October 1833, toen de 
staatkundige aangelegenheden, doorde zending van den 
prins v. Schwarzenberg, een gunstig aanzien schenen 
te erlangen, is voorgevallen; te weten: al de beschei. 
den, die os:trent het luxemburgsche geschilpunt, en 
omtrent de oorzaak van het afbreken der anderhande- 
lingen te Londen, tusschen de hoven zijn gewisseld; 
alsmede de ingekomene euafgezondene nota's, ten aan- 
zien der weigering van het hof van Nassau , om van het 
groot-hertogdom afständ ‘te doen. Door den minister 
is de koop te kennen gegeven, datde zending van den 
graaf van Reede naar Biberich met een gunstigen uit- 
slag zal bekroond worden, @n dat daardoor welligt het 
iuxemburgsche geschilpunt zal worden vereffend. 

Ook zijn medegedeeld de nota's van het engel sche 
bewind, waarbij de schuld van het aanliouden van den 
belgischen disericts cousmlesarie Hfass:s aan vuze reze- 
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5 April. 


ring geweten worde, en inlichtingen omtrent de ver- 
sterkings-inaatregelen en de in omloop zijnde oorlog- 
zuchtige geruchten, gevraagd worden. Dezerzijds is, 
in antwoord daarop, het gedrag onzer regering in de 
zaak van Hanns verdedigd, en zijn de bedoelde oor- 
logzuchtige geruchten, die de Belgen verspreid her. 
ben, gelogenstraft. Daarbij is herinnerd, dat de mc- 
gendheden de verdragen hebben gewaarborgd, volger:s 
welke, noch Belgie, noch Nederiand, eenige vijande- 
lijkheid mag ondernemen. 

In de door den müsister gehoudene reden heeft deze 
staetsinan op eene krachtige wijze herhaald, dat door 
onze regering ailes steeds is en word: ia het werk ge- 
steld, om het lang verwachte einde der geschillen te 
bereiken 5 — dat echter anderen hare pogingen tor da: 
doel tegengaan, en zij op haren weg steeds hinderpalen 
ontmoet. 

— Eergisteren is weder een kabinets- courier naar 
Weenen gezonden. 

— Hert gisteren in de afdeelingen der Tweede- Kamer 
uangevangene onderzoek van de voorgedragene finan- 
ciële wecten is heden voortgezet. — Naar men ver- 
neemt is bij dat onderzoek opgemerkt, dat het eerste 
ontwerp, strekkende rot aflossing van de 6 pc. obli- 
gatien , cen tweede doel beöogt: namelijk de verdere 
dekking van het te kor: der gewone middelen sedert 
1830, door middel eener nieuwe inschrijving in het twee- 
de grootboek der nationale schuld, Men heeft mitsdien 
eene splitsing dezer twee verschillende onderwerpen 
voorgesteld, of eene nadere aanduiding van derzelver 
onderling verband gevraagd. — Voorts is , ten aanzien 
van het ontwerp , betreffende de schatkist-biljecten , aan- 
gemerkt, dat het bezwarend zal zijn, de schatkist- 
biljetten à6 pc. , die thans meerendeels tot geldbeles- 
ging zijn overgegaan, tegen een mindere rente gevend 
papier te verwisselen. En 

— De staats - commissie van bezuiniging vergadert 
heden. — De commissie voor de wetboeken komt on- 
afgebroken bijeen, 

HAARLEM, 3 April. Het blijkt vit de laatste belgi- 
sche dagbladen, dat aldetroepen, die naar het Luxem- 
burgsche zijn getrokken ‚ om de eer en de onaf hanke- 
lijkheid van het bewind van prins Leopold te doen ont- 
zien, en vokdoening te erlargen voor het opligten van 
den heer Mauno, of reeds zijn teruggekeerd, of den 
terugtogt zullen aannemen, en dat er zelfs geen enkel 
battaillon van het ride reg. in Arlon zal achterblijven. 
De partijgangers van den majoor Capiaumons zijn reeds 
weder in Nar-en aangekomen, en zullen vooreerst al- 
daar in bezetting blijven, De liberale revolutionairen 
beweeren dan ook , dat, van het oogenblik , datde bel. 
gische krijgsmagt zich verpligt hee t gevonden, om de 
grenslijn, door den generaal Dumoulin gesteld, te ont- 
zien , hare tegenwoordigheid in dat gewest gehecti 
overbodig is geworden, 

Het eerste regiment jagers te voet, in Leuven in be- 
zetting, heeft, na tweemalen tegenbevel te hebben 
bekomen, den marsch naar Aerschot aangenomen. 

Twee battaillons van het eerste regimeat vertrekken 
van Namen naar Luik, om aldaar in bezetting te blij- 
ven; — twee battaillons van het 4de regineut zullen 
daarentegen de srad Luik verlaten ; werwaarzs dezelve 
zich zuilen begeven, wordt niet gemeld, K 

Op de grenzen, aan de zijde van Frankrijk. zbben 
eenige bewegingen van troepen piaars, welke echter 
geene vermeerdering van krijgsmagt aanduiden, Vol- 
gens een dagblad van Namen zoude men in Giver de 
magazijnen aanvullen, 

— De belgische ministers hebben een courier gezou- 
den naar den generaal Goblet, die zich steeds in Gotha 
schijnt te blijven ophouden. 

— De sluikerijen hebben thans in Brussel zoo zeer 
de overhand, dat de stedelijke regering de ontvangst 
der belastingen wil verpachten, k 

HAARLEM, 4 April. Men meld: uit Belgie, dax 
de generaal Daine, die eene der nieuw gevormde di- 
visien zal commanderen, en bestemd was, om zijn 
heofdkwartier in Gend te vestigen, herzelve naar Aalsi 
zal overbrengen. De brigaden van die divisie zuller 
onder de bevelen staan van de generaals Langermgni: 
en C/ump. Het schijnt zich tebevestigen, dat de fran- 
sche generaal Maenan het bevel zal voeren over eene 
brigade , welke die der voorkoede zal worden genaamd, . 
en welke zal bestaan uiet het cerste regiment jagers te 
voet en het 4de regiment infanterie, De laatstgenoem- 
de bevelhebber zal zijn hoofdkwartier in Diest plaat- 
sen. — De zoogenaamde belgische ministeriëten willen 
het “er steeds voor gehouden hebben, dat de neder 
landsche krijgsmagt zich in Noord-Braband heeft bij- 
cengewokken, alwaar echter, gelijk bekend is, alles 
genoegzaam ín den vorigen toestand is gebleven. 

Drie vrachtrijders van Jemmappes, welke beschul- 
digd werden van aanleiding te hebben gegeven tot de 
jongste onlusten in her district, genaamd le Borinage, 
zijn in verzekerde bewaring gesteld. 

Het anti-revolutionaire blad van Brussel heeft de eer- 
ste lijst bekend gemaakt van de personen, welke gel- 
den hebben ingeschreven ter betaling van de koopsom 
der paarden, die te. Tervueren zijn verkocht, en ZK. 
H. den prins van Oranje zijn aangeboden, Aan her 
hoofd dezer lijst staan de namen vande Trazegnies, «7 
Ligne , d°Oultrensont , d’ Assche, de Lalaing ‚de Chttnay, 
d’ Alegambe , Osy van Zegwaard, d'Ursel, de Meer, de 
Marnix, Tserclaes Tilly, de Villegas, de Villers, er 
Baillet , Emile van der Linden d'Hoogvorst, vaa Gab- 
belschroy , Dubus de Ghisignies , enz. 

— Bijzondere brieven uit Parijs, 1 Aprii, melden 
het navolgende: 

„ Tot nog toe heeft men geene berigten uit Spauis, 
welke iets beslissen, en op welke men staat kan ma- 
ken. De partij der constiestionelen in Madrid, in Bar- 
celons en andere voorname steden, worde in coom £2- 
houden door het uitzigt op de aanstaande bijeentoepin; 
der Cortes, De tijdingen uit het noorden worden de: 
de meesten voor overdreven gehouden, Men spreek: 
veel van een aanstaanden inval van Spanjaarden in Por- 
tugal, doch men vleit zich ter beurze, dar dit gemacht 
voorbarig zal zijn , te meer daar een zoodanige inval der, 
oorlog nationaal zoude maken, en de beide broeders, 
die thans den burger-oorlog in Portugal levendig kor. 
den, aan elkander gewaagd zijn. Eene tusschenkormse 
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Zu de Zijde van PrankLijk aehifns oor gevurziis avod- 
zakalijk 
PSEEJN, js ‚ An ‚ 

„ berd Derks bevindt zich steeds in Parijs, en 


word: bij uitstek vriendelijk ten hove ontvangen, Ten 
wanzien der roekomende betrekkingen met Engeland 
neerscht bij het ministerie nog dezelfde verdeeïdheid 
van gevoelens , doch , zoo men verzekert, tracht Koning 
Püilips steeds ineene goede verstandhouding te blijven 
met de zoogenaamde noordsche mogendheden, zonder 
daarom de alliantie met Engeland optegeven. 

„ De wet ten aanzien der genootschappen schijnt 
eenen geduchren tegenstand te zullen ondervinden, Al- 
ora protesteert de partij derrepubllkeinen, en sommige 
gedeputeerden maken toebereidselen, om haar te on- 
dersteunen, — Aan den anderen kant heeft het bewind 
besloten, om vol ze houden. De republikeinen wen- 
den krachtdadige pogingen aan, am hec leger te win- 
zen, De maarschalk Sou/f neemt van zijne zijde maat- 
regelen, om zuiks te verhinderen, en wordt uit dien 
Faofde menigwerf van willekeur beschuldigd. 

„» Op zondag van Paschen hebben er in de kerk van 
St, Roch onlusten plaats gelad, die echter geene ge- 
volgen hebben gehad. 

„ Men is vrij algemeen van oordeel! , dat het bewind 
van Frankrijk, met aan Noord-America 25 millioenen 
schadevergoeding te verleenen, veel meer betaalt, dan 
noodig was. Het tractaat, in der tijd door den minis- 
ter Sehastiant gesloten, schijnt intusschen te zuilen 
worden goedgekeurd, 

Hoe zeer cok de regrerliĳjke magt het bewind 
te willie is tegen de partij der republikeinen, schijnt 
echter de veer Barz te in het regtsgeding tegen den Va- 
tinnias te Kart te zulien schieten, — De veranrwoor- 
delijke uitgever van het republikeinsche dagbiad Za 
Tribune, welke reads zoo diewert is veroordeeld, is 
dismaal , ap nieuw, doch bij verstek, tot eene gevan. 
wenis van vijf faren en eene geldboete van 24oco fr. 
verwezen.” 

== Gisteren zijn de prijzen der binnenlandsche fond- 
zen, op de beurs van Amsterdam, mer veel handel, 
zeer wiilig geweest, en Ís voor binnenlandsche en 
wreemde rekening, vooral düicsche, gekocht. De 2} 
PC, W.S. Soi: SPC, 9065 syndicaat 3: pe. zeer gezocht, 
zak. — Ook de vreemde tfordsen waren willig. Cortes 24, 

Heden waren de prijzen in * begin weder zeer willig, 
doch op ’: laatst zin dezelve iets fRaauwer gebleven, 
De ak pC, W.e, Sofss SPC. 9535 35 pC. syndie, va3, — 
Nieuwe Russen zeer gezocht, Spaansche 5 pc, perp. 
Zaauwer ; fusgelijks Cortes, 234. Grieken zeer willig. 

AMSTERDAM, 3 April, Den eden dezer is in Texel binnen ge- 
zemen Ze A, «OOMSChiD SURINAME, kapt luit. van Frank van 
Wissinzen. Binderana van Memel, Gau van Straalsund , Nielsen, 
Andersen, Subol:, Gjessing en Falkenberg, alle 5 van Drammen, 
Holt ven Helnstrand, Christophersen van Arendahl, Sem van Laure 
wig an Giersee van Ohudeser, en uisezeiid Z. Me. stoomschip S u- 
RINAME, Kap:. lair. van Prank near Viissingen , Haasnoot naar Liis- 
kon, Jones naar Jucndeh, Jongebloed, Bontier en Nehbuck , alie 3 op 
avontuur; de vrind pn. west en w‚ Z. west. 

De oostersche brik f Odere, kapt. Feconde, van Constantinopel en 
Sm:rza naar Antwerpen, op de haloot eestraird en door net volk vere 
wien, (zie n°. 40} is met den vioed weder vlot geworden eu het vaar- 
water naar Holiand opgedreven, dech op eene bank voorbij Ramme- 

‚kers anderinzal gestrand en pedeeltelijk verbrijzeld. 

De Fransche swamboot PA tif, kapt. Pasauct, van Havre naar 
Duinkerken en Romerdam, is den ayver Maart op eene derraizsn van 
St Jean Andresselle hij Boulogne gestrand ‘er verbrijzeid, dach de 
ezutoagie en passagiers gered en een gedcelre der l:ting geborgen. 

“Te Delfzijl zijn geersiveerd Due van Amsterdam naar Bergen en 
Drewes van Groumgen naer Neowern, beide wegens scorm en zen. 
winds te Viisengen jordan van Maanzas. Gerney van Netork , Cor- 
pels en Cordier ‚ heide van Londen, Brard: van Faabors en Telk van 
Koprenhagen , alle £ naar Antwerpen; te Bordeaux van Veen in 8 de- 
zen en Kramer, beide van Amsterdam, dte Vries en Klein, beide van 
Rouerdam, en te Heemberg Branchorst van Rotterdam. 

AMSTERDAM, 4 April, Den zeer dezer zijn in Texel binnen ze- 
komen de schepen H. Z., kapt. de Vries van Rio de Jasciro , de June 
Lodewisk Anthoni, kapt. Tjedbes van Suziname, Freasurer, kapt. 
Lourie van Port au Prince, the Hope, kapt. Fernaid van Baltimore, 
makker van Hell, With ez Olsen, beide van Drammen, èn uitgezeild 
Mellema naar Hull, Smith saar Gothenburg, Nielsen naar Drammen 
en Kuiper cp avontuur; de wind z, w‚ en noorden, 

Het schip the Duke of Ciarerce, 
vaar Amsterdam, is den assten Februasij te Ostende binnen geloopen, 
meest lossen, 

Het schip Christina Geertruide, zapt. Klein, van Rocerdam naar 
Cardiff, was den 29: Maart op de hougte van Wigit. 

Te Helvoet is gearriveerd Z. M:. stoomschip SURINAME, kapt. 
kx, van Frank van Texel, Boudestein van St, Ubes, van den Bos 
wan Lisbor, Speelman van Bordeaux, lueggett van Ipswich, Storcv 
van Hull, Kilviagren van Sunderland en Schlijter van Dramtnen; :e 
Brielle Lomax stoombeet van Tonden en Popp van Cuxhavens te 
Rizassluis van Duin wit de Noordzee; te Ferragina Flik en Rand En te 
Aficante Haasnoot, alle 3 van Rotterdam; te belfast Noor! en Olt- 
vans, beide van Dordrecht; te Leverpool Schuringende Jonge, beide 
van Amsterdam en Wen en te Cardiff Konps, te Shields Lindegaard, 
1: Gravesend Marning, alle 4 van Harlingen en Early van Rotterdam; 
te Ipswich Moron van Medemblik ; te Huil Ansdell en te Dundee van 
Duin en Chase, alle 3 van Rotterdam, 


PRIJS-COURANT DER EFFECTEN, 





















5 April April Arril Avril 
hb geb ' loer ad gebl. i we'd. 
Work. Sch. so} | 50 À £ fp 5o5 IDecumnark, 
Ditospe. 96 | 953À gO3l gef} te lond. a 
Renversal. à Sp. Pernt. 
Rest, Uitg. à ta Parijs à 
Kanebili. aaff salà 3 | aaf Dico Ams: 623} 613à 6ak) Caz 
Araortisat. {Dico Rent, 41Â 403 à aud! AL 
synd. edp. Bot | Bolk goif oo Uitg. Sch. T4bf 144% & 4d 
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Oorlog. roofjroofk rorf roosjfWeezer 
Hsadel-M. tcoifzoosà à | 1oofjf Banksrc. 98 ä 
Schati.ltij, zor [roos à zorf zocf[Dito 4 pc. Ess à 
Vrijwillige {Dico certif, EJ 
zes óp. k Meralique o5dto6 à £ 96: 
Fransche iNez.Lond. siià 3 | s:$ 
rent. 5 FC. à {Bank Act. à 
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en:8ag toofjroedà rozf roaijlMex. neg. ! 
Dito 1832 95â { o5dÀ 964l 96 te Lond, 375} 38 & £ ; 38j 
—-Igschr. 684 f 68 à 4 683 jCol. zeg. ; 
— Cerf. . à teLoul. 13sf 19kà à 194 
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— Lordeu 954 à te Lond. 282 { 254à 29k! 29 
YProis. Jos. ‘Brazil.neg. 
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De prijzen nagenvrg als giseren; op 'tlgatst icts flaauwer, De 
nieuwe 4 Pe. schatkist-bilj. zijn tot g8 verhandeld, twee maanden 
za de uitgtfie in verkoopers kewze.l 


Wissel. Cours be Amsterdam, & April 1834 














Nladrid, ua o/m. f roa 45 & ct‚ll Borcvaux,} uso f 56 874 à ct. 
ilbao , » 101 37 à „| Londen, afm. s 12 cah àos e 
Cadx, ® 103 se À ej  zigte 12 07d à io » 
Sivilien, — # tol 75 À s || Hamburg, „35 Gaj À . 
Lisbon , ” &i5o & eme afm. 36 43 A44 # 
ZenàPort es 42 â „il Weenen, 6fw. es 36 75 àÀ . 
Napels, afm es Bs Sad k r |j Augsburg, —= « 36 37à à . 
Livorno, == s 98 Gah à „|| Frankfort, #36 18 à 19 e 
Genna, —=e 47 Gaf à e |! Petersburg, 2m. » zo so A „ 
Parijs , zigte 5725 à sli Roterdams , 12% À ” 
ame afm. SS 373 à . 


Prijs der Speciën te Avssterdem, 3 APril 1834. 

Nieuwe Ducaten f -:—= à —, Oude zerande dito f 5, 65 X vo. 
Wigtige Guinjes f ra, so à zo, Dito Engelsche Souvereinen f 12 
«faa:ro, Dito Pisolenf g, gs > f 1e Nieuwe Louisd’Or f 11 
ce 5 ao, Sukken van 20 if. fg, $2 à 70 ket Sruk, 
en Gorten Syeciër vonf 1est, Goren Nn. Gn il pC Zi 


kapt. Fenidick, van Alexandria 


Baren Goud ; 
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Prĳjcsn der Granen te Amsterdam, 4 April 1834. 
Tarwe 129 b. Pools. f 215; 228 Rhijn. f 178; 126 Gren. f 1445 
I3o p. Zeeuws. f 175. Rogge 125 Rhijn, f 1455 103 n. Overijss. 
f 13e. Garst 102 Vriess, winter f 24. Havyer88 n. fijne f 80: 87 
dikke f 63; 78 oude voer f 58. : 
16e KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. 
Trekking der vijfde Klasse. 
13ëe Lijst, NO. 4405, een prijs f roo,oco. 
t4se List. Ne 18785, 889g en 4339 „ iedereen prijs van f 1ooo. 
z5êe Lijst. NO, 13755 , een prijs van f 1000, 
16de Lijst. Geene. 
ÜNB, De pris van f 1co,cco is gevallen in de collecte van de 
heeren de Leao Laguna en Monk, te Amsterdam.) 


** Het Publiek wordt bij deze verwittigd, dat het 
bespringen der HENGSTEN, aan de Landhoeve Ha- 
nenburg , Gemeente Loosduinen, bij ’s Gravenhage , 
een aanvang zal nemen metden rsder April, en voort- 
duren tot den zosten Junij aanstaande, 

De Springhengsten zijn: 

re AARON, een Engelsch Paard, van een ongemengd 
ras (donker kastanje - bruin ), Zoon van den Hengst 
ELECTION, en van de Merrie BLAC DIAMOND. 

ao SIR HENRY, een Engelsch Paard , van een onge- 
mengd ras ( bruin), Zoon van den Hengst MASTER 
HENRY, en van de Merrie MISS SOPHIA. 

3° AURENZEB , een Paard van Arabisch bloed 
Cgrijs) , Zoon van den Arabischen Hengst BILLY , en 
van de Engelsche BLOOD MARE. 

49 ARIAL, een Paard van Arabisch bloed (bruin), 
Zoon van den Arabischen Hengst BILLY, en van de 
Engelsche Merrie LATONA. 

Var de Voorwaarden en den Prijs van het besprin- 
gen, zal men, aan vermelde Landhoeve Hanenburg , 
nader informatie kunnen erlangen, 


** Aan de Geïnteresseerden in de Negotiatie ten 
behoeve der Maatschappij , onder de Zinspreuk: Felix 
Meritis, wordt kennis gegeven, dat op Woensdag den 
gien April 1834, des namiddags ten 6 ure, in het Ge- 
bouw derzelve Maatschappij, te Amsterdam , eene 
UITLOTING van vijf -en - twintig Aandeelen, in de 
voornoemde Negotiatie, zal plaats hebben, Zullende 
de betaling der uitgetrokkene Aandeeler , als na ge- 
woonte geschieden , de viereerstvolgende Maandagen, 
des namiddags van 6 tot 7 ure, in het Gebouw der 
Maatschappij. 

*„* SAMUEL en DAVID SAPORTAS , vaN 
MAARSEVEEN en re JOLLE an BUIJS en KERK- 
HOVEN, Directeuren van het Kantoor van Admini- 
stratie van Nationale Fondsen, gevestigd te Amster- 
dam, adverteren dat van heden af dagelijks, uitgezon- 
derd Zaturgdags, ten Kantore van den Ontvasg en Be- 
taalkas aldaar, en voorts bij de respective Correspon- 
denteu dezer Administratie, zal worden gevaceerd ter 
betaling der COUPONS 5 pCt. Werkelijke Schuld, 
verschenen primo Aptil 1834. 

*‚t KETWICH en VOOMBERGH en de Wed, 
WILLEM BORSKI, te Amsterdam, als Hoofú-Di- 
recteuren van een Kantoor van Administratie van Fond- 
sen op het Grootboek der Netionale Schuld, adverte- 
ren, dst van heden af en vervolgens zal gevaceerd 
worden bij de dAssociatie-Cassa en bij hunne Correspon- 
denten op andere pl2-tsen,ter becaling der COUPONS, 
verschenen r April 1834, van alle de Cerificaten 5 
pCt. Werkelijke Schuld door hen uitgegeven; zullende 

de betaling geschieden met zouodanige sommen als in 

de Coupons zelve staat uitgedrukt. 

*,* Van wege het Administratie. Kantoor ‚ onder di- 
rectie van de Wed, H. F. TJEENK, c, s,, te Âm- 
sterdam, wordt geadverteerd, dat de INTEREST. 

BEWIJZEN, verschenen den eersten April 1834, van 
alle de Certificaten Werkelijke Schuld, à 5 pCt, door 
voorn. Administratie uitgegeven, van heden af betaal- 
baar zijn ten Kantore van de Associatie-Cassa , alsmede 
bij de respective Correspondenten dezer Administratie, 
met zoodanig montant, als op ieder Interest- Bewijs 
afzonderlijk staat uitgedrukt. 

“‚* De Heeren HOPE & Ce; KETWICH & 
VOOMBERG en Wed, Wm, BORSKI, te Arsster- 
dam, adverteren, dat de COUPONS der 5 pCts, fran- 
sche Certificaten , van hunne Administratie, verschenen 
a2 Maart 1834, van heden af zullen warden betaaid, 
ten Kantore van de Kassiers 5SWARTH en SCHELL- 
WALD, met f 11:77 3 alsmede dat ingevolge Art, 7, van 
het uitgegevene berigt, in dato 3o Jurij 13824. Debe- 
talingen op de onderscheidene Buitenlandsche plaatsen 
zijn bepaald, als volgt: te Londen met £ -— 19:63 te 
Hamburg met Bco. Mks. 13:45; Frankfort a/m met F1, 
11:39 in e4vt,, te Berlijn met D, 6:28, 

*‚* De genen welke iets te vorderen hebben van, 
verschuldigd zijn aan of onder zich berustende mogten 
hebben, betrekkelijk den Boedel van wijlen Vrouwe CA- 
THARINA SOPHIA KRUIJS, Weduwe den Heere 
Lourens Alexander, gewoond hebbende en overleden 
alhier, op de Keizersgracht bij de Westermarkt, wor- 
den verzocht daarvan veor den rsten Mei aanstaande, 
schriftelijke opgave te doen ten Kantore vaz de No- 
tarissen SANTHAGENS en van HOUTEN, op de 
Keizersgracht over Felix Meritis, te Amsterdam. 

*,* De genen welke iets te vorderen heeft van, of 
verschuldigd is aan den Boedel van wijlen den Heer 
ANTON. THEODs. OLDENKOTT Jounz., in leven 
Commissionair in Linnens , op de Kolk , te Amsterdam, 
wordt verzocht hiervan schriftelijke aangifte te doen, 
vóór of uiterlijk ultimo Aprit 1834, ten Huize van C, 
TERMARS, op de Nieuwendijk, tusschen de Haar- 
lemmersluizen , No, 118. 

** Op een COMMISSIONAIRS- KANTOOR te 
Amsterdam, alwaar een klein getal van Jongelingen, 
uit soede Huizen, de gelegenheid ie opengesteld, be- 
halve alle Commerciëie Kundigheden op een Kantoor 
voorkomende , ook Theoretisch Onderwijs in de voor- 
naamste Talen, Cijferkunde , Boekhouden, enz, te 
verkrijgen, en dezelve onder bijzonder toezigt gehou- 
den worden; gaat op re, Mei aanstaande weder eene 
Plaatst open. Ouders of Voogden, nadere inlichting 
begerende , gelieve zich te adresseren , mer vrachtvrije 
Brieven onder Leer B, bi J. C. BOTVIS, gekleurd 
Papier- en Pergamenthandelaar op het Rokin, bij de 
Olijslagersstees , te Amsterdam, 5 

",* Een facsoenlijk jong Mensch , gedurende eenige 
jaren bij de Tubaks-Affaire werkzaam geweest zijnde, 
biedt zich aan om ín die betrekking als BEDIENDE, 
of ter waarneming van zoodanige Afsirc ten Placten 
Lande, of in een der Koopsteden te worden geplaatst, 

lemand hierop reflecterende , gelieve zich met gefran- 
keerde Brieven, onder Letter O, te adresseren bij de 
Boekhandelaars HAAK en COMP, te Leyden, 

*‚* IEMAND van Burger afkomst, goed zedelijk 
gedrag, van de Hervormde Godsdienst, niet beneden 
de 12 jaren oud en eene goede vlugge hend schrijvende, 
genegen zijnde, op eigen KoSt, Inwoning enz. , tegen 
een jaarlijksch genot in geld van frs à f roo, ter Gp- 
tidiem of verdere hekwamisg, Gp Cene Placrelands Se. 
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‘en ZOON, te Leyden. 

** In eene der voornaamste Logementen binnen Ley- 
den, wordt tegen 1°. Mei gevraage, een bekwamen 
KNECHT, de Fransche en ook zoo mogelijk de Eo- 
gelsche Taal magtig, van goede getuigschriften, zo0 
ten opzigten van gedrag, als bekwaamheden voorzien 
Adres bij J.J. THIJSSENS eN ZOON , Boekverkoo- 
persinde Maarsmansteeg, te Leyden, Brieven franco 

** Een fatsoenlijk JONGELING, van de Proté- 
stantsche Godsdienst, twintig jaren oud, gedurend? 
den tijd van vier jaren in den Boekhandel werkzaan 
geweest, her werkdedige der Drukkerij en Binderij zeêf 
goed verstaaten kan verrigten, wenschte zich gaarne, 
om wat meer in den Boekhandel te oefenen, te zien 
geplaatst, bij een der Boekhandelaren, waar hij in dé 
gelegenheid zoude zijn, zijn oogmerk te bereiken, 
kunnende van zijn gedrag en vlijt, de beste getuig: 
schriften produceren. Adres met gefrankeerde Brievet 
onder de Letter R, bij den Boekhandelaar j, C. VER- 
KOUTEREN, te Bergen-op-Zoom. 

* TWEE LETTERZETTERS, van bekwaam: 
í heid en goed gedrag voldoende getuigenissen kunnende 
leveren , tegen beheorlijk Loon vast werk begerende, 
kunnen zich in persoon of met sefrankeerde Brieven ver ' 
voegen, ter Boekdrukkerij van J. G. ra LAU, té 
Leyden. 

“‚* Te Dordrecht wordt verlangd, tegen Mei, Ie- 
mand als HUISKNECHT, van goede getuigschriften 
voorzien en de Gereformeerde Godsdienst toegedaan, 
tevens in staat om als Jager te fungeren en met Paar- 
den om kunnende gaan. Adres met gefrankeerde Briee 
ven onder de Letters M.O, ter Courant-Drukkerijs 
te Dordrecht. 

** Men verlangt zoo spoedig mogelijk eane JUF: 
FROUW , kundig in het vak van Garen en Band, €? 
volkomen in staateene Affaire van dienaard, te dirige- 
ren. Iemand van onbesproken gedrag en die gecuige: 
nissen kan geven van bare bekwaamheid, adressere zic 
met franco Brieven onder Lr. B,, in den Kantoor- Boek” 
winkel van H‚ BLIKMAN, op den Dam, bij den Viv 
gendam , Ne, 23, te Amsterdam. 

*,* Eene fatsoenlijke BURGER WEDUWE , vaf 
middelbare jaren, als Huishoudster gefungeerd hebbet: 
de, wenschte in die betrekking weder geplaatst te wol 
den , onverschillig in welke plaats; informatie Lettef 
B, francs, bij T, MARTENS en G, REIJNDERS: 
aan het Huur- en Verhuur-Kauntoor, bij de Beurs, 
Arsterdam, bij wien diverse Huizen, Bovenhuizen €? 
Inwoningen te bekomen zijn, 

*‚* Een ordentelijk BURGER MEISJR, van dé 
Gereformeerde Religie, oud 25 jaren, in Holland gë 
boren, doch ook de Engetsche Taal ‘magtig , vroege! 
circa 4 jaren het opzigt over de Huishouding eu Kio- 
deren gehad, en met een respectabelen Farnille eené 
reize naar de West-Indien gedaan hebbende, van waaf 
zij eerst onlangs is geretourneerd , het Wollen. Naaijef 
verstaande en van voldoende getuigschriften voorzien» 
doch thans buiten conditie, wenschte gaarne weder í5 
dergelijke betrekking , onverschillig waar hec zij nasf 
de Oost of West-Indien, of wel als Kameuier of Wivr 
keldochter geplaacst te worden, Hicrop reflecterende: 
| gelieve men zich te adresseren aan W.J. C,L, te! 
‚ Huize van Mejuffrouw de Wed, LOMBARDI , op d? 
Reguliersgracht bij de Heerengracht te Aanszerdam. 

*‚* Een fatsoenlijk BURGER MEISJE, > jar! 
oud, wenschte zich geplaatst te zien, in eene Huis 
houding tot adsistentie, niet alleen zoider Salaris , maaf 
kon zelf eenig geld toegeven, waarvoor zij eene goe 
de behandeling zoude verlangen, Zij is bekwaam {! 
het Wollen- en Linnen-Naaijen , het opdoen der wasch 
en inde huisselijke bezigheden niet onervaren. Iemard 
hierop reflecterende, gelieve zich te adresseren, as} 
Letter C‚ J, franco, bij de Boekhandelaar MAR LOÍ 
EN ZOON, op her Rokin, te Amsterdam. 


*‚* De COUPON groot / so, der uitgelote Russ’ 
sche Obligatie f 1ooo, No, 36418, 1 September. rea 
is te bekomen bij de Wed. J. vAN per SCHROE f 
Gz., aande Weesbrug te Utrecht , tegen betaling dezes 

*„” Het Bestuur der Zuid-Hollandsche Mactschapp) 
‚ter redding van Schipbreukelingen, gevestigd te Roy 

terdam , maakt hiermede bekend, da: de REKENING 

over het afgeloopen jaar, gedurende de eerste veertië? 
dagen der maand April, (uitgenomen des Zondags) 
ter inzage ligc ten Kanto:e van den Penningmeester: 
den Heer J. H. van DAM, aan de Wijnhaven, Wij 

D, No, 220; dat verder met den ysten April aanstaaf” 

de, een aanvang zal worden gemaakt met de Jaarlijk’ 

sche Bijdragen, ten behoeve der Maatschappij te on! 

vangen, en dat ten zelfden tijd aan ieder der mild 

Govers, een Jaarlijksch Verslag zal worden uitgereikt 

Bestuurders noodigen hiermede alle edeldenkendel 
uit, om door eene kleine bijdrage de instandhouditb 
dezer menschlievende inrigting te verzekeren. 

Ratrerdain den opsten Maart 1834. 

N. M. V IT N K, President, 
‚N. vaN HOUTEN, Secrecaris. 

"„* De Hoofd- Administratie van het Korps Rijdend 
Artillerie, daartoe behoorlijk gemagtigd, is voorn 
mens, onder nadere goedkeuring van Zijne Excellendt 
de Heer Directeur- Generaal van Oorlog , op Dondet 
cag den reéen April aanstaande, des middags ven #9 
ure, ten Huize van den Kapitein-Kwartieri:ieester, Ï 
Let openbasr aantebesteden: De levering van vier-&# 
zestig RIJPAARDEN, ten behoeve van dat Korps: 
en zulks op de voorwaarden welke van stonden aê? 
ter lezing liggen, te Tiel in den Gouden Leeuw , bi 
van Dat; te Groningen bij van des Molen ; te Davenr 
ter in den Moriaan, bij Becking , en te Amersfoort te 
Bureeie van gemelden Kwartiermeester, alwaar oof 
eene Bus tot den ontvangst der Inschrijvings-Bitjeue? 
zal gereed staan, 

Amersfoort, den zosten Maart 1834. 

Namens de [loofd-Adininistratie voornoemd: 
De Kapitein-Kwartiermeester, 
Ss TK KE N S, 

** Burgemvesteren on Assessoren der Gosmeenten AL: 
PHEN vr AARLANDERVEEN, zijn voornemens òf 
Dingsdag den isden April 1824, des voormiddags cel 
elf ure, in het Huis der Gemeente van Alphen, in hef 
openbaar te verpachten : 

Het REGT om binnen een der voornoemde Gé 
meenten eene BANK van LEENING vt: hort” 
den, gedurende den tijd van zes achtercenvol 
gende jaren, integaan den gden Mei 1834. 

De Voorwaarden leggen dagelijks, except des Zoi 
dags, van heden af, ter lezing in de Gemeentehuize! 
van Alphen en Aarlanderveen voornoemd. 

Aspen en Aarlanderveen, den agsten Maart 1834 

De Burgcmeesteren en Assessoren voorgoemds 
Namens dezelven, 
JL OOYKAAS. 
A. JONGKINDT CONINCK, 
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Ringsloot aan den Purmerender-Steenweg, de oversan 
van Kijcuigen en 
coben 
middags 
es onde ten 6 ure, 


isgeude G 
Vee aldaar gees plaats zal kunnen 
‚ van Dingsdag den @sten April 1834, des va- 

ten 3 ure, tot Maandag den 1gdez dier maand, 


je dan, Dijkgraaf en Heemreden voornoemd, 
sn gosten Maart Ter ordonnantie van dezelve, 
1834, P, PEETING, Secretaris. 
„DEKEN D MAKING. 


hae Ondergereekende brengt op order van da Konink- 
Eke Regering te Dusseldorp, hiermede tot kennis van 
ber publiek, dar in de Konis:tlijke Boniunweekerij, te 
Kleef, allerhande soorten van BOOMEN, PLANT- 
SOEN en HEESTEREN, zoo wel voor nut als voor 
<Ust-Plantagien, tot bepaalde zeer civiele prijzen te 
ekomen zijn. 
„ Door de uigebreidheid van de Kweekerij, is men 
in staat, de Hout. en Strnikgewassen, in eerste en 
beste kwaliteir te kunnen bezorgen, en zullen dezedes 
te meer aan de verwachting voldoen , en op ieder grond- 
gee met voordeel voortgrogijen, doordien zi} slechts 
oor zorgvuldige oppassing en op middelmatige grond 
gekweekt zijn. 

Informatien of bestellingen worden franco verwacht, 
Onbekenden zullen wel doen contante betaling bijce- 
voegen , of voldoende zekerheid aantewijzen, De Em- 
ballage wordt bijzonder, echter zao billijk als moge- 
lijk, berekend, en de Catalogus is op verlangen gratis 
te bekomen, De Conducteur van de Koninklijke 

Kweekerij te Kleef, 
Wu. 


‚ AGT WEIHÉ, 
Kleef, den 15den Maart 1834. ) 


al « . 
„ De Ondergeteekenden geven hiermede kennis ‚ dat. 


zij op heden een HANDEL in Verfwaren en al wat 
daartoe betrekking heeft, aangevangen hebben, onder 
de Firma van van KLAVEREN & ENGELS, waar- 
van het Kantoor gehouden wordt in de Rijstuin, L No, 40. 
otterdam S. vaN KLAVEREN. 
1dpril 1834. J. W. ENGELS Ja. 
Te I6itte KONINKL; NEDERL, LOTERIJ. 
dan ror van IL, G, BOONEKAMP, te Rotter- 
van È ON rokken op de 13de Lijst: De hoogste prijs 
Deviae. DERD DUIZEND GULDENS , op No. 4405, 
hen S: De Goudmijn; eu op de rode Lijst: Het ge- 
eele Lot van VIJF DUIZEND GULDENS, op Neo. 
2243, Devies: Fortuna heeft haar post gevat, 
en Bij Boonekarmp in Rottes Stad. 
«Het beroemde DENTIFRICIUM ANGILICANUM 
ot ENGELSCH TANDMIDDEL ‚ hetwelk de vuilste 
en zwartste Tanden ivoor wit maakt, de worm en kalk- 
Aangroeijing belet, wegnemende alle invreting en bederf 
Van Scheurbuik , maakt de losse Tanden vas: ‚ Mond en 
adem frisch, en is een preservatief, word: à vo Cents 
in Amsterdam verkocht bij MZ, van der Linden ‚ in de 
Boekwinkel, op ‘tRegulierspein No, 95 te Rotterdam 
DM, Zwaenkbarn, in 't Hans Ne. 198; te Leyden bij 
5 Wed, J. 4, Kaldenberg , in de Masemersteeg; te 
)oesburg bij J/M. Gautzsch; te Nymegen hij £ D. 
2» dan de Korenmarkt; te Utrecht bij W, A. F. 
dd op de Nieuwegracht; in den Haag bij PA, 47 
Dn IM Ce Schoolstraat; te Haarlem bij J. B. ran 
ze oekverkooper; te Middelburg bii LP. £. van 
e Velde Gregeire ; te°s Hertogenbosch bij FL. Welsch 
Te Sneek bij £, Holtkasip , Boekverkooper ; te Gronin. 
Dat dij J, Wald en Cocizp. 5 te Harlingen bij 4, en £. 
tenbeek; te Deventer bij J. van Bora; te Zutphen bij 
dn poenfsen, te Leeuwarden bij 747, 4. Broers; te Dord- 
At bij B. Romijn, Drogist, te Zwolle bij M. C.S, 
Srelerkaup en te Brielle bij 7. Kivit Juuior, 
A, Men verlangd tegen eenc billijke prijs overtene. 
En » de benoodigde STUTTEN en PLANKEN , tor 
Fatsing van 2o & 25,000 Stuks kleine Edamsche Ka- 
en, De genen welke tot verschailing hiervau gele- 
Benheid heeft en genegen is, gelieve bij franco Brief, 
Ee er Lt. D, opgave van prijs en voorwaarden te doen 
C, v.REIJENDAM, Wijk s, No, 243, te Haarlem. 
Bo Men verlangt voor eene Wrduwe ‚ bij fatsoenlijke 
dee erlleden van de Gereformeerde Gedsdieust , zon- 
de Índeren, ten Platten Tande ‚ tegen Mei aanstaan- 
» Een of twee Ongemeubileerde KAMERS, mer ge- 


Hot van KOST. Adres met o ji 

pgave van priis enz. ou- 
der Lt, P, hij de Boekhandelaers HAAK en COMP, 
te Leyden. 


bij Heee Provincie Gelderland , kwartier Zutphen, 
gerlied orp Rekken, is bij fatsoenlijke Gebuwde Bur- 
alen EL voor een Heer, tegen primo Mei of ook wel 
len enk vrije KAMER te Huur, hebbende een al 
leer Eenaamsr uitzigt, Gemeubileerd of Ongemenbi- 
meub tenen Kost, Inwoning en Bewasschen enz. ‚ Ge- 
En erd voor de somma van f 200, Ongemaubiieerd 
Or f 150 'sjaars, lemand hiertoe inclinerende , is na- 
He inform, te bekomeu met franca Brieven , hij den Heer 
…W‚ REVIUS, op de Katoen- Drukkerij de Bruisvis, 
Ulten de Leidschepoort, No, 121, te Amsterdam. 
len” Pp Eén aangenaam Dorp, twee uren: boven Haar- 
ij „biedt men KOST en INWONING aan, tegen 
pt! SE f 150 in ’tjaar, aan cen fatsoenlijk Meisje 
Jonge Wednwe, tusschen de ao en 32 jaren oud, 
geschikr tot gezellige verkeering ; iemand hierop reflec- 


ter ende E] adressere Î | ì 
ve 1 Fr L teer v DN doch de Brie 


ico verzoch ij î : . 
B. van LOGHEM rea den Boekhandelaar J 
«Men verlangt buiten Haarlem , liefst bij de 


Groote- of Kleine H 
drie GEMEUBILEERDr. 
Slaapplaatsen, lemand hier 
zich met opgaaf der Condici 
Se sit et adresseren, bij 
> oek Haarlemmer 
te Amsterdam, Se 


. d 
Een HUIS OUR met den eersten Mei aanstaande: 
Leyden. ve taande in het beste gedeelte der Stad 
Kamers’ mi Are van vier Beneden en vijf Boven- 

no. Meiden en Knegts-Kamer enz. , benevens een 


ruime Tuin. Te bevra iĳ 
4 vragen bij den Boekhandelaar C.C. 
VAN DER HOEK , te Leyden, 


« 


zee Rs KOOP ot te HUUR: Fen LANDGOED, 
estaande naam gelegen , een half uur buiten Kleef, 
Oetshin® Dit een Heeren - Huis, mer ruime Schuur, 
et o Is, Stalling, Tuinniers-Woning en Boerenhuis, 
Mor EEnENE 18 Hollandsche Morgen Bouwland , 2% 
Bosen” Moes. en Vruchten. Tuin, omtrent s Morgen 
stuicbs, — Het Woonhuis Is voorzien van verscheidene 
Re re Kelders en ruime Regenbak 
trekke Zaal en Woonkamer, twee Dienstboden - Ver- 
erdi Dn, ‘me Keuken met Waschhuis; op de tweede 
Saa Kping zeven Kamers, cen Zolder, waarop nog 
Heers voor Diensthoden. Des verkiezernde kan 
teren-Huis, benevens de Tuin en Toebehooren 
Nade e landerijen , in Haur genomen worden, 
man hi Onderrigt met gefrankeerde Brieven , te beko- 
> «1 den Heer van SON , particulier, te Klenf, 
*_Hogr bijzondere vastandieheden, word: te Am- 


Ie Ee 


Oltpoort, te HUUR: ‘Twee of 


KAMERS, voorzien van 
Op reflecterende, gelieve 
en vrachtvrij, onder Let- 
den Boekverkooper J. G. 
Ïk en Korte Singel, No, r., 


bi 


5 gelijkvloers een 
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BIE BULT stine Veur Waarde 

Gits Haa wsibeklame APFOTHE 
en VERFWINKEN, ia een Volkrijke en 
asoenlijke buur, Adres me: vereeende un ze. 

e Brieven Onder Lc, O, bij H. BAKKER Cz, 
OEkverk. op de Reguliers Breestraá:r, re Amsterdam, 

UIT pe HAND rr KOOP: 

De voigende soorten op teveruaar geplante BLOEM- 
BOLKEN , welke sterk in Gewas staan, als 300 re- 
gels d. r, Kouguet Tender; roc regels d, r. Madame 
Zoutman; too regels e, r, Lord Weilingtou; 1c> re- 
gels e. w‚ Grand Vainqueurs; roo regeis e. w. Grand 
Blanche Imperiale; too regels e.r. Herstelde Vrede; 
ico tegels d. b, a la Mode; so regeis e. b. Nimrod; 
25 regels d, r,‚ Honneur d'Amsterdam; as regels d. w. 
PyreCne, Alles te zien ene bevragen bij J. B. RIJF- 
KOGEL , te Heemstede, î 

*„" Het LOGEMENT HET HOF VAN HOLLAND, 
te Dordrecht, mer deszelfs groote Zalen , nieuwe Kolf- 
baan, Biljart-Zaal en aanhoorige Gebouwen, waariu 
de Logementhouders- en Tappers-Afaire meer dan eene 
Eeuw is uitgeoefend en nog heden met goed gevolg 
wordt voortgezet, wordt, uit hoofde van ziekelijke 
omstandigheid en verlangen naar rust, uit de Hand re 
Koop aangeboden; de Kooper kan de helft der Koop- 
penningen tegen den Intrest van vier ten honderd en 
matige aflossing op hetzelve laten staan. 

Informatie bij den Eigenaar en Bewoner te bekoren 
in persoon of gefrankeerde Brieven. 

*‚* Door verandering van Woonplaats , wordt er te- 
gen de voordeeligste voorwaarden uit de HAND te 
KOOP gepresenteertr, om naar verkiezing te aanvaar- 
den: Eene BUITEN-HERBERG, met Kalf-, Ke- 
gelbaan en Billard-Kamer, zeer aangenaam gelegen aan 
den Gees:brug bij ’s Gravenhage, de Trekvaart naar 
Deift, en den Straatweg naar Rijswijk en Voorburg, 
waarin sedert eene reeks van jaren de Affaire , met veel 
succes is uitgeoefend, Nadere inform, te bekomen bij }. 
PETERSE, in het Fransche Koffjhuis, te°s Gravenhage. 

** UIT pe HAND re KOOP: Eene seder: vele 
jaren met succes gedreven ZEEPZIEDERIJ, metdes- 
zelfs spatvieus Woonhuis, Erf, Tuin, Stalling en Pak- 
huizen, staande en gelegen binnen de Stad Hoorn. 
Te bevragen bij den Makelaar C. van DER WOLFI 
COURRECH, aldaar, Brieven franco, 

*‚* UIT pe HAND re KOOP: Een spatieus hecht, 
sterk en weldoortimmerd HUIS, waarachter een Tuin, 
gelegen aan het Spaarne te Haarlem; te bevragen bij 
den Heer P,. MOLENAAR, Timmerman aan de Ou- 
de Groenmarkt, 

*‚” J. WESSELING en H. WESSELING , Make- 
laars, zullen op Maandag den zden April 1834, des 
namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de fPStte 
Zwaan, op den Nieuwendijk, presenteren te verkoo- 
pen: Eene extra mooije geheel nieuw aangekomene 
patij Vurev en Greenen, Noordsche en Riga Balken, 
Twaalf Rllens, Jufrers, Kotters, Peroan Deelen, Ner- 
vaen Riga Sparren, Riga Wagenschorten , Amerikaan- 
sche Duigen en andere HOUTWAREN ; liggende in de 
Binnenkant en op de Wai, : 

*…” Fs. van VELSEN Junior, zal na afloop der 
Verkooping , welke sekouden zal worden op Maandag 
den zden April, op de Tuin van Jacob Faase , aan den 
Zijlweg te Overveen, noch presemteren een aanzienlijke 
partij groote HIACYNTHEN-BLOEMBOLLEN , 
in diverse soorten, geplant staande op. de Tuinen van 
de Wed, Thoolen en Jar Faas ‚ in de Rampelaan, te 
Overveen, 

“ee Fs. van VELSEN Jr,, te Overveen, zal als 
lasthebbende van zijne Principalen, op Maandag den 
zien April 1834, des morgens ten ro ure, op den Tuin 
van Jocot Faase, op de Zijlweg te Overveen, publiek 
verkoopen: Eene uitmuntende partij dubbelde en en- 
kelde i(HACINTEN-BLOEMBOLLEN , waarin voor- 
komen zeer vele exquise soorten, die sterk in het Ge- 
was staan; meest alle groote Bollen, 

"‚* PIETER HOGERVORST, Bloemist te Hille- 
gom, zal, als lasthebbende van J. VRIELINK , te 
Haarlem, publiek doen verkoopen op dag, zijnde op 
Dingsdag den 8sten April 1834: Eene extra groote en 
wiemuntende partij dubbelde en enkelde HIACINTHEN, 
staande aan de Jan Gijzeuvaart. ouder Velzen, j 

SP. } VAN OPHOVEN, zal op Dingsdag den 
gsten April 1834 en volgende dagen, in de warmoes- 
straat, overde Papenbrugsteeg, No, 37, te Amsterdam, 
ten overstaan van H., KRUGER, verkoopen: Eene 
allezints nette en welgeconserveerde INBOEDEL, be- 
staande ín prachtige moderne Mahony en Gladhoure 
Ledikanten met Behangsels, Garderobe, Kabineiten, 
exquise Secreraires, Chitonnaires, Penantkasten , Trc- 
meau-, Laden. , Trek-. Ketens-, Colom-, Inschuit-, 
Speel- en Servies-Tafels, vxellente gevulde Canapéc 
en Stoelen, aangenaart toengevende Piano's van 6 en 
s Octaaf , accuraad loopende Spaand Horologie, Pen- 
culens em Klokken, kapitale Gladmangeìs enz., zeer 
groote heldere Spiegels, fraaijr Konsipreiten , extra 
welgevulde Ledikants- eu Bedsiee Bedden, Dekens, 
Belangsels, Vloertapijten, rollen Kleedengved, Car- 
petten en Beddekleedies, gezaite bn ‚ Gomi, 
Zilver, Galanrerien, een partijije Douzijnen Tafel-, 

esert-, Scheer-, Knip- en Pennemessen, een aller- 
prachtigst Fransch Porcelein Tatel., Desert- en Thee« 
Servies , met Deeede goude Randen, O. 1. Blaauween 
andere Porceleinen, Aard-, Lak- en Glaswerk, wel 
bewaarde Mans. en Vrouwe-Kleederen, op- en onop- 
gemaakte Lijnwacen, Koper-, Tin-, IJzer- en Bik. 
werk , Tabaks-, Kruideniers- en andere Winkel-Goe- 
deren, extra groot Marktkraam, mec a Kisten en Zil, 
Ales twee dagen te voren te zien. 

* J. BOOT en Ce., te Edam, presenteren, ten 
overstaan van daartoe bevoegde Beambre, op Woeus- 
dag den glen April 1834, in het Heeren-Loperent ‚ te 
verkoopen: Eene extra mooie geheel nieuw aangeko- 
mene parcij Noordsche HOUTWAREN , bestaande in 
zware Oplandsche, Dramsche en Holinstrandsche Gree- 
nen en Vuren Balken, van eerste kwaliteit, Juffers, 
Kolters , Deelen, Platen, Spieren, Eikenhout enz. 

*.„” VERKOOPING , ten overstaan van C, vaN 
VRIJBERGHE pe CONINGH, openhaar Notaris te 
Maasland (kanton Vlaardingen), in de Krabbepolder , 
op het Eiland Rozenburg, op Woensdag den gden April 
1834 en volgende dagen des morgens ten 9 ure precies, 
van Tro stuks uicmuntendmooi MELK-VEE, ea drie- 
jarige OSSEN , Melk-, Bouw- , Smtes- en Vlas-Gereed- 
schappen; een bovenlandsche AAK , ook twee Zaad- 
kleeden, gedeeiteliik te betalen op 1 Julij 1834, mits 
voldoende Borgen steilende, in het Kanton Vlaardingen 
gedomicilieerd, of bij gebreken van dien , als zoodanig 
bijzonder bekend, — Zullende men om reden dezer aan. 
zienlijke Verkooping iedere morgen precies ten 9 ure 
bevinnen, help 

“‚” PUBLIEKE VERKOOPING onder Velsen, op 
de Boerderij Auspiciis et Tssis, op Donderdag den roden 
April 1834, ten overstaan van den Notaris C‚ SCHREU- 
DER : Vans Koeijen, versch gekalf:, ro aan de Urisz, 
4 Gelden, 4 Hokkelingen, 1 Zwaren Merrie 
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ain flos Wu: Bu 
bivauwelgken gevoerde T ; 
Lt Hieuwe Srael. en Boereuwareu: voorts eeué Sroars 
darcit BOEREN- en BOUW-GEREEDSCHAPDPEN. 
Eenig HUISRAAD en INBOEDEL. Alles breeder 
votsens Billetten. 

*” PUBLIEKE VERKOOPINGEN onder Velsen, 
op de Hofstede Roos en Beer: ‚ op Donderdag den r7dez 
April1834: Van8 KALF-KOEIJEN, 1 KALF-VAARS 
en 1 VARE-KOE; en op de Hofstede Midrelo, oo 
Vrijdag dea 18dea April 1834: van 12 SCHOT VAAR. 
SEN, r GELDE SCHOTTER, 1 GELDE VAARS, 
extra groot, allen uic liefhebberij aaugekweekr, 

Zinde Zacurdag 19 April ste Felser Ksemarkt. 

“,” De VEILING van de SCHEEPSPARTEN in 
de Schepen Nicolae; Witsen en Harmuste. door de Me. 
kelaar B, D. BOSSCHER, aanzestagen tegen Maar. 
dag den zden April 1834, in de Nieuwe Stads. Herker, 
aan keel}, te Amsterdam, zal aisdan eeen woorteat 
hebben, maar blif uitgesteld tot nadere Adverte: 

id De VEILING on Maarrdas den aften April Ties. 
te Amsterdam, van da kapizale en welingeriste BUER. 
DERIJ genaamd HET MOLENTIE , aan gen Arastel 
dijk, No, 436, Ìs witgesterd tot nadere aankondiein … 
Inmiddels blijft dezelve UIT pe HAND Tr KOOE 
te bevragen bij de Makelaars MINNE en ZOON, « 
C. ELLERMAN }z., ce Amsterdam, 

*… G.L. ROLAND HOLST, PF. per KINDEREN. 
JAN CORVER , }, BOELEN, H. 1. RIETVELD 
en B. D. BOSSCHER , Slaketaars, Zulien op Maar. 
dag den zéen April 1854, des avonds ten zes ure , in 2: 
Nieuwe Stacs-Herberg , te Amsterdam, aanheuli, va 
koopen: Een gekoperd PINKSCHIPS- HOL , suroumd 
DE ZEEMEEUW”, ligwende aan de Wert 4: HST 
Kruis, in de Kleine Katteuhurgerstraat te An 
Nader berigt bij de bovengesoemde Makelaars, 

“G.J. ROLAND HOLST en H. J. RIET- 
VELD: Makelnars, zuilen en Maandag den 7de April 
1934, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Her. 
berg, aan het [If verkoopen: Een exera ordinair weibe. 
zeild gekoperd Frejzar-Schip, varende ouder Nedertaud. 
sche Vlag, genaamd de Jonge Gerarda Cornelia , gevoes! 
door Kapitein Bay Jensen , volgens Nederlandsche Mee: 
brief lang 27 Ellen to Duimen, 4 Ellen #6 Dui. 
men, hol 4 Elien sé Duimen; behoorende tor den an. 
der beneticie van Inventaris aanvaarden Boedei van wi. 
len den Heer G. STENVERS LEENEMAN. Prec- 
der bij den Ínvencaris en berigt hij bovesgen. Makelaars. 

T° j. BOELEN en Hf. RIETVELD, Makelaars, 
te Amsterdam, zullen on Maandag den rgîer Apr: 
1834 des avonds ten zes uren, in dà Mieuse Stars 
Herberg. aan het ij. verkoopen: 

Een extra ordinait welbezeild EREGAT - SCHIP. 
varende onder Nederlandsche Vlag, genaamd MEN- 
RIETTE , gevoerd door Kapic. J, £. Schreetzeke, vor. 
gens Nederlandsche meetbrief’ lang er Elley, 66 Da. 
men, wijd 6 llen, 48 Duimen, Hoig Ellen, ri Du: 
men. Breeder bij den Inventaris, en berigt bii de Me. 
kelaars, 

Tt JAN van DEN ANDEL, Secretaris te Wrealant, 
zal, als lasthebbende van zijnen Meester, ten overstag. 
van den Notaris A. VERDAM Az., residarende ru 
Mijdrecht, Kanton Loenen, op Zaturdag den roes 
April 1834, namiddag s ure, bij J, Flaar , br hee Le 
gement te Vreeland, pubiek verkoopen: Kanekapitaic, 
hechte en sterke HEEREN - HUIZINGE ea TUIN, 
staande op de Noordervoorstraat te Vreeiand, gezec 
kend No. 64, thars nog bewoond door den Wel-Es, 
Heer C, J. de Witt, om f 325 in het jaar, 

Te zien Dingsdag en Donderdag van eike wees, 
mits vertoonende een Permissie. Billet van genoemde Sv- 
cretaris, — Met primo Mei 1834 te aanvaarden. 

** Op Zaturdag den rgien April 1834, des na hie 
dags ten één ure precies, zal aan ef Bureau van d:- 
blieke Verksopingen, te Utrecht, achter Sint Piver. 
Wijk F , No, 363, voorden tijd van zes jares:, ingaar. 
de den sten Me: 1334, aan den meestbiedende worde 
verhuurd: De HERBERG, genaamd ZANDLUST, 
bestaande in eene Huizinge, Achterhuis en Sia! war 
Paarden en Koebeesten, Schuuren Hooiberg, gele. 
onder de Gemeente van Honswijk, aan den weg naar 
het Culenborgér Veer, een zeer aangonaart niezij heir. 
bende op de Rivier de Lek, met ruim ro Bunders a!- 
terbest UITERWAARD, WEI. en BOOMGAARD- 
LAND , laatst bewoond geweest door Jan Nagel, 

Nader onderrigt te bekomen ten Kastore van HEN- 
DRIK van OMMEREN, openbaar Notaris, reside. 
rende binnen U:reeht, bij wien de voorwaarden von 
verhuring acht degen bevoreps door de gegadigden ken. 
nen worden gelezen. terwijl het Perceot dageliike kau 
worden bezietigd, 8 

*,* OPENBARE VERKOOPING binnen Zuidland, 
in het Regtirais, van overstaan wan den te Heeivite 
residerende Notaris van DEN TOL. en in tegenweor. 


-h 

digheid van Gemuigen , hit Veiling den t6dee April 1834, 
en bij Afslag den agsten daaraanvolwende, beiden des 
voormiddags ten zo ure, van HUIZEN, DIJK , WEL. 
en BOUWLANDEN en alie de KOREN-, VLAS- en 
LAMMERTIENDEN door den geheelen Polder Oud 
en Nieuw Velgerscijk, alles gelegen inen onder Zuie- 
land ; de jaarlijksche opbrengst der Tienden worsten rz. 
rekend te zijn circa f soo, Breeder bij Biljezt se 
schreven. Nadere onderrigtting te bekomen bi 
Wel-Ed, Heer |. KLUIT, Burgemeester van ea 
Zuidland, en ten Kantore van bovengemelden Noir's, 

" VERKOOP van VAST GOED. 

De Erfgenamen van wijlen Vrouwe A. L. ne PONT, 
Weduwe dea Heere ABRAHAM var BAAK , zuiten 
te Heusden, Provincie Noord. Braband, in he: oper. 
baar verkoopen: 

Woensdag den 16den April 1834, des voormiddags c:f 
ure, provisioneel, en 14 dagen daarna, drfnitief. 

Drie WOONHUIZEN , staande binnen Heusden. 

De Helft in ecùe KOORN-WINDMOLEN aldaar. 

Een schoon Perceel HOOILAND , zijnde Uiterwaard, 

an 32 Bunders, aan de Rivier de Maas, onder 

uilichem enz. gelegen. 

Een dito Perceel WEI- of HOOILAND , zijn? 

HET OUDE FORT, te Engelen, groot 8 Bunders 

Een Perceel GRIENDLAND , te Poederofien : Wit 

LAND, te Veen, en BOUWLAND, te Waatw is, 
Informatien te bekomen bij |. A. GERLACH ì 
Notaris, en J. VREEDE Î 
voornoemd, Brieven frajca 

ter J. EWISK Cz, |. SMIT Gz., H. 
G. BRONDGEEST , f. D. MERCKER- 
ZWEERTS, J. MINNE, }. WALRAVEN 
KOEN en pz LEEUW, Makelaars , ze 
Maandag den gden Mei 183;, in ket voormalis 
Heeren-Losement, te Amsterdam. ‘savonds ten 
door den Notaris Mr. |. COMMELIN, en ii: 5 
woordigheid van den Heer Vrederegter vaa hee vie: 
Kanton, deen verkoopen: Ne, r. Ken kavieets Hi 
REN-HOFSTEDE , Mer dezzeifs Priem. Wo ê 
Stalina vaar Hseerve. En Paerrden Hos 
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HOOLLANDEN , grut ruim ry Bunders voetstcoie, 
zoacer in eenige onder of overmaat gehouden te zijn , 
allervoordeeligst gelegen aan het Noord-Hoilendsche 
Kauaal, in de Starnmeer, No, 23 en o4. 
Perceel extra welroegemaakt Wil- 
groo: ruim 3 Bunders voetstoors, zonder in eenige 
under of overmaat gehouden te zijn, gelegen aan het 


Meord. Hollandsche Kanaal, ín de Starnmeer en wel in : 


zer Kainer Hop No. 7. Breeder bij Bitjecten omschre- 
ven en te bezigtigen Maandag, Woensdag en Zaturdag, 
van Io tor 2 ure, De Bewijzen van Eigendom en Veil- 
vouditien zullen vier dagen vóór en op den Verkoop- 
cas, des voormiddags, ten Kantore van de Norarissen 
F, COMMELIN en WEYLAND, op de Keizers- 
xracht, bij de Wolvenstraat, voor een ieder te zien 
ziju, alsmede Kopij derzelve bij den Notaris D. BEK, 
Penningmeester van de Starnmeer in de Rijp. 

“e* Op den assten April 1834, zal op bekomen au- 
vurisatie tot eene inzetting, en op den gden Mel 1834, 
ot de finale slag, beide des namiddegs ten vier ure, 
en ten Huize van de Weduwe Rogier van de Garde , 
re Driel, in Boemelerwaard, door het Ministerie van 
den Notaris HOFFMANN van HOVE , publiek war- 
den geveild en verkocht: 

r. Een hechte, sterke, ruime en wekloordimmerde 
HUIZINGE , voorzien van onderscheidene Verrek- 
ken, groote Zolders, Kelders, goede Keuken en ver 
dere Commodiceiten , benevens een Schuur en Scalling, 
voor Paarden en Rundvee; wijders cen groote Tuin, 
beplant met exquise Vruchthoomen , on een zeer veucht- 
dragende Boomgaard daarnaast, te zamen groot 75 Roe- 
den, 36 Eilen , dadelijk te aanvaarden. 

e. Ken hecht, sterk en weldoordimmerd WOON- 
HUIS, voorzien van vier Vertrekken, goede en ruime 
Zolder, Kelder en Keuken, met een groote Schuur en 
Stalling, voor Paarden en Rundvee, benevenseen Tuin 
en Boomgaardje, beplant met beste Vruchtboomen, 
te zamen groot 33 Roeden, 54 Elien, dadelijk te aan- 
vaarden, 

3. Een Perceel best BOUWLAND, groot 89 Roe- 
den, 59 Ellen, in pacht voor f 126 's jaars, 

Alle welke Goederen zijn gelegen te Driel voornoemd, 
en behoren tot de benificiaire nalatenschap van wijlen 
den Heer Heemraad DIRK van DOCKUM. Nadere 
informatie te bekomen , ten Kantore van voorn. Notaris, 

*‚* PUBLIEKE VERKOOPING, te Toenen aan 
de Vecht, op Zaturdag den roden Mei 1834, des mid- 
dags ten 12 ure, ten Huize van de Logementhoudster 
Mejuffrouw de Wed, E. van Beusekom , ten overstaan 
van den Notaris Mr, JOHANNES SANDERSON, van 
de natemeldene Onroerende GOEDEREN, als: 

Ne, r. De kapitale en zeer aanzienlijke HEEREN- 
HOFSTEDE , genaamd N/EUWER-HOEK , met des- 
zelfs spatieuse en zeer moderne Heeren- Huizinge , Koets- 
huis, Stalling voor 8 Paarden , Tuinmans-Woning , Koe- 
pelkamer, Biljard- en Mangelkamers, Badhuis, IJs- 
keïder en verdere Gebouwen; voorts Engelsche Aan- 
leg, Bosschen, Lanen en Wandelingen , hoog opgaand 
Geboomteen exquise Broei-, Vrucht- en Moestuinen, 
met de daarbij behoorende Oranjerie en Broeijerij ; als- 
gede Wei- en Hooilanden. [lebbende eene uitgestrekt- 
neid van circa 18 Bunders, zijnde zeer geschikt voor 
Jagt en Visscherij, en aller voordeeligst gelegen aan 

et aangenaamst gedeelte van de Rivier de Vecht en 
grooten Straatweg van Utrecht op Amsterdam, tus- 
schen het Dorp Loenen en de Nieuwersluis. 

No, 2, De BOEREN-HOFSTEDE , genaamd V/EU- 
WER-HOEK , groot ruim 264 Bunder, weltvegemaakte 
WELI-, HOOI- en BOSCHLANDEN , gelegen naast 
het Perceel No, r. 

NB. De Perceelen No, 1 en 2, zullen eerst ieder af- 
zonderlijk geveild en vervolgens wederom bij elkander 
in slag gelegd worden. 

No, 3, De zeer aangenaam gelegen, kapitale en mo- 
derne HEEREN-HUIZINGE, genaamd RUI/GEN- 
HOF, waarbij een Gebouw, ingerigt tot een Koets- 
huis en Stallingen voor ge Paarden; alsook tot eene 
Tuinmans-Woning ; voorts Broeijerij en Boomgaard, 
groot ruim 1} Bunder, Zijnde alleraangenaamst gelc- 
gen naast het Perceel Ne, r, hebbende een heerlijk 
uirzigt over den Straatweg en de Rivier de Vecht. 

No, 4. De BOEREN-HOFSTEDE genaamd ZON- 
NEZAAD , aan den Ankster , onder de Gemeente Loe- 
ven, met circa sr Bunders weltoegemaakt WEL- en 
HOOILAND. 

No, 5, Een Perceel extra best BOUW- en WEI. 
LAND, zijnde de geamoveerde Hofstede Beerenveld, 
bij de Nieuwersluis, onderde Gemeente Loenen. Te 
zamen groot circa 14t Bunder. 

Ne. 6. De BOEREN-HOSTEDE , genaamd WECHT 
en SCHANS, mer ruim 27 Bunders weltoegemaakt WEI-, 
HOOI- en BOSCHLANDEN en BOOMGAARD , 
gelegen in den Mijdenschen-Polder, Gemeente Loos- 
drecht. 

No, 7, Een Perceel WEI-, HOOF- en BOSCH- 
LANDEN, waarop een binnen korten cijd nieuw ge- 
bouwde Huismans-Woning en Schuur, ingerigt tot Stal- 
ling voor Vee, groot 23 Bunders , gelegen in den Mij- 
denschen-Poider , onder de Gemeente Loosdrecht, naast 
net Perceel Ne, 6. 

No, 8, De BOEREN- HOFSTEDE, genaamd B//- 
DRECHT, bestaande in ecne nieuw gebouwde Huis- 
mans-Woning , Hooiberg en Schuur, c, a,, benevens 
circa aa} Bunders WEI, HOOI- en BOSCHLAN- 
DEN en BOOMGAARD , gelegen in den Mijndenschen- 
Polder, onder de Gemeente Loesdreckt. 

No, 9, Een Perceel VEENLAND, gelegen achter 
het Perceel No, 8, in den Loosdrechtschen- Polder, 
groot ruim 34 Bunder, 

Ne, 1o, Een dubbele BANK , 
Kerk, te Loenen. 

Alles breeder bij Billetten omschreven en te bezigti- 
gen, ’s wekelijks, Dingsdags en Donderdags , met een 
Toegang-Biljet , onderteekend door een der natemeldene 
‘Notarissen of Makelaar, 

De Veilcondicien zullen 8 dagen voor de Verkooping 
er lezing liggen, ten Kantore van de Notarissen Mr. 
j. SANDERSON, te Loenen en H. van OMME- 
REN, te Utrecht, en ten Kantore van den Makelaar 
j. TWISK Csz., te Amsterdams; alsmede nadere in- 
tormatie te bekomen ten Kantore van de Notarissen 
VaNEELDE , te Vreeland, en VAN SCHERMBEEK , 
te Utrecht, 

es” Op Maandag den roden Mei 1834, des avonds 
tn 6 ure te beginnen, zal ten Huize van de Weduwe 
.. Powlie, te Meppel, ten overstaan van de Notaris- 

en Mr. G. L. KNIPHORST en Mr. W‚ L. TONC- 
KENS, publiek bij Inzate worden geveild, om op den 
wigeen dierzelve maand, bij Palmslag finaal verkocht te 
varden, de van ouds gerenomeerde sedert onheugelijke 
varen met goed succes gedreven. en alnog geexerceerd 
wordende BIER- en WIJN-AZIJN-FABRIEK, te 
“teppel, door deszelfs gunstige ligging, ruime Ge- 
nitsebreiie Werf . cok tet vele anders 
Pauiieksn Sasthint, 
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van dan Heet Â, van URK Alizs., en war de Dit- 
wijzen van Eigendom en Veilcondirien aangaan, 
dere inlichting ten Kantore van gemelde Notarissen wer- 
kregen worden, 

*‚* Mr. N. G, FRANCKEN, Notaris te Elst, zal 
op Zaturdag den zden Junij 1834 bij inze:, en drie we- 
ken daarna den a8sten daar aanvalgeuden bij toeslag, 
beide des voormiddags ten tien ure, ten Hnizeder Er- 
ven Aalbers aldaar , namens den Eigenaar in het openbaar 
verkoopen: Het bijzonder aangenaam aan den’ grooten 
Weg, van Arnhem naar Nijmegen, onder Elst gelegen 
LANDGOED , DEN ESHOF, bestaande uit zeer spa- 
tieus Woonhuis met Melkhuis, Koetshuis, zeer uitge- 
breide met smaak aangelegde, met Grachten doorsne- 
den en wel met Vruchtboomen en ander Plantsoen be- 
zette Tuinen et Boomgaarden; voorts twee SCHU- 
REN en BERGEN, me% Hourgewas bepootte Sin- 
gels en Grachten; wijders eene, het Goed omringen- 
de, zeer voortreffelijke WEIDE , zamen groot ruim 
negen Bunders ;-Voorts nog twee nevens dat Goed ge- 
legene HOFSTEDEN, door den Sinid Keders en den 
Timmerman Degemans bewoond , de eerste groot onge- 
veer 17 Roeden en de laatste groot 13 Roeden. 

 VRIJWILELIGE VERKOOPING. 

In de maand Augustus 1834, nader den dag te be- 
palen , zullen te Amsterdam, op den gewonen voet en 
wijze, worden geveild en aan de genoegbiedenden 
verkocht : 

ro, De KOEFIJ- en KATOEN PLANTAGIE MOED 
cu KOMMER, gelegen in de Kolonie Suriname, aan 
de Warapperkreck, in het opvaren aan de regterband , 
tusschen de Plantagiën Badenstein en Annu's. zorg, groot 
soo Akkers; en zulks met alle derzelver Aanhoorighe- 
den en Gebouwen, alsmede de Slavenmagt, bestaande 
(volgens de laatste ontvangene Maandlijst) op 31 Maart 
uiet 152 koppen. à 

20, Een producten gevende KATOENGROND , ge- 
legen in voors. Kolonie, aan voorm, Warapperkreek , 
tusschen de Plantagie Waterloo en den Grond van Sraf 
„lârons, groot eso Akkers, mede met deszelfs Aan- 
hoorigheden. 

Ne. 1 zal cerst, Ne, a direct daarna, ieder bijzon- 
derlijk geveild en onmiddelijk daarna, beide gecombi- 
neerd , in afslag gebragt worden. 

Verder informatien te bekomen ten Kantore van de 
Heeren Administrateuren van voorm. Bezittingen inde 
Kotonie Suriname en ten Kantore van den Heere T. 
VAN SCHAAK , te Amsterdam. 

Voors. Plantagie en Katoengrond , worden inmiddels 
gecombineerd nit de hand te Koop aangeboden, zijnde 
deswege informatien te bekomen, teu Kantore van voor- 
noemden Heere 7. van Schaak , te Amsterdam. 

*‚” De ondergeteekende heeft de cer‚ den H. H. 
Inteekerniaren op de JURISPRUDENTIA FRISICA 
te berigten, dat hij (hoewel het geral derzelve niet 
BEEM is, om de onkosten der uitgave te kunnen 
dekken), desniettegenstaande voornemens is dit belang- 
rijk Werk uittegeven, De redenen, welke hein daartoe 
bewegen, zijnde zoo vercerende inteekeningen daarop 
van Z. M. den Koning der Nederlanden voor eenige 
Exemplaren, -— van verschillende Ministers, Staats- 
raden en Gouverneurs, — van vele leden der Staten- 
Generaal , Professoren en de aanzieulijkste Geleerden 
der onderscheidene Provincien, en ook uit andere Rij- 
ken, alsmede de aanmoediging, welke de Vertaler van 
vele Geleerden heeft mogen ontvangen ten opzigte van 
de belangrijkheid van den inhoud, Hij heeft evenwel 
gemeend, om sommigen, welke misschien vermoeden, 
dat dit Werk geen’ voortgang zou hebben, nogmaals 
de gelegenheid te moeten geven, om hetzelve ook met 
hunne inteekeuing goedgunstig te verteren, en alzoo 
dezelve op nieuw weder opengesteld uiterlijk tot den 
eersten Mei aanstaande; liggende de Prospectussen wel 
bij de meeste Boekverkoopers ter inzage, maar aau 
GEENE Post . Kantoren, 

Heeren Boekverkoopers, welke hunne Inteekenaren 
nog niet hebben opgegeven, worden vriendelijk ver- 
zocht dit onverwijld te doen, dewijl de Namen der- 
zelve er vóór geplaatst zullen worden, en tevens ver- 
wittigd, om ná ro Mei geene Inceekenaren meer aan 
te nemen, alzoo hieraan geen gevolg kan worden gege- 
ven, ende prijs, in plaats van f's,oo, alsdan dadelijk 
tot op f 6,5so wordt verhoogd: ook zal er slechts een 
klein getal [Exemplaren vroren overgedrukt. 

Leeuwarden, H.C. SCHETSBERG. 
den eersten April 1834. 

",* INTEEKENING op de witgave van een nage- 
laten Geschrift vanwijlen den Wel-Eerw, Zeer Geleerde 
Heer N. MESSCHAERT, in leven Predikant bij de 
Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam ; behelzende een 
onderzoek naar het eigenlijk en altijd standhoudend we- 
zen van het christendom, — Welk werk voor rekening 
der Wedvwe van Zijn Eerw. zal worden uitgegeven, on- 
der het opzigt en meteene voorrede van den Wel. Eerw. 
Zeer Geleerde Heer D. T, HUÊT, Predikant bij de 
Walsche Gemeente te Rotterdam, en bestaan zal uit 
een matig Boekdeel in groot octavo, den prijs vanf 3 
niet te boven gaande. 

De Inteekering die bij den Boekverkooper J. vAN 
BAALEN , te Rotterdam , als uitgever, en bij de voor- 
naamste Boekhandclaren des Rijks geopend is, zat met 
ultimo Mei aanstaande gesloten worden, 

NB. De gravure van het extra welgelijkend Portrait 
van den Wel-Eerw. Weer Messchaert , volvooid zijnde , 
zulien binnen weinige dagen de daarvan bestelde Pael 
plaren worden afgeleverd, na welke aflevering geenc zul. 
Len vere ar zijn. 

** Bij W. van BOEKEREN, is uitgegeven enal- 
om verzonden: 

L. WEEMOEDS-TOONEN, uit de Geschiedenis 

van mijn leven , of mijne Reis naar Curacao, en Vlug- 
tige Beschouwing van dat Eiland, gedurende mijn tien- 
eis verblijf op hetzelve, door H, J. ABBRING, 
fr :B8o. 
IL. BIJDRAGEN , voor de zuivere Bijbelteer , door 
J. vaN DeR LINDEN, Predikant te Kantens, 3de af- 
levering , over Protestantsch Pausdom en Protestantsche 
Jezttiten, à go Cents. 

*‚* Bijde Boekverkoopers VAN MEURS & COMP, 
te Amsterdam , wordt heden uitgegeven: De IJZEREN 
SPOORWEG van Ainsterdam naar Keulen verdedigd, 
enz., à f 1:20o5 hetzelve wordt niet in commissie ver- 
zonden , maar is alleen verkrijgbaar gesteld bij de Boek- 
handelaars van Baalen te Rotterdam; C., C. van der 
Hoek te Leyden; J. G. van Terveen en Zoon te Utrecht; 
J. A. Doijer te Arnhem; Broese en Comp, te Breda; 
Gebr. Abrahars te Middelburg5 /. Loosjes te Haarlem 
en J. J. Brouwer te Leeuwarden. 

** Bij de Erven H. GARTMAN, Boekhandelaren 
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‚op het Rokin, No, 43, te Amsterdam, is van de Pers 


gekomen en bij de meeste Boekhandelaren des Rijks 
verkrijgbaar: Verdediging van de onaf hankelijkheid des 
Handels bijhet aprigten van naamlooze Maatschappijen, 
door Mr, F, A, van HALL, Advocaat te Amster- 
dam. Priös f'a-óo. an 

°° De Boekhandelaar NYHOPF, te Arnham, geeft 
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F. JANSSEN. Met Fiaten, Kenebelangrijke blidrage 
tot de kennis der oudste inwoners van deze gewesten, 
bijzonder van het naburige Cleefsland. Prijs 6o Centen. 
*‚* HOOGST BELANGRIJK BERIGT 
vooR DE LEZERS van per VADER- 
LANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. 

Bij den Boekhandelaar J. ZEEHUISEN Jr., te Zwol- 
le, wordt van heden af uitgegeven en is alom verzon- 
den: Kritiek twan de Vaderlandsche Letteroefeningen, 
door ALETHOPHILUS, Ne. 15 prijs fo:so. 

Dit eerste Nommer van dit hoogst belangrijk Tijd- 
schrift bevar de beantwoording der vraag : /Waarumm ver- 
dedigt Ds. G. H. van SENDEN aic/ sier tegen den 
aanval, door de Vaderlandsche Letteroefeningen op hem 
ondernomen? en een zeer belangrijk Bijvoegsel op dit 
antwoord. De Uitgever twijfelt geenszins cf een Tijd- 
schrift van dezen aard , zal algemeen welkom zijn; te 
meer daar hoogst waarschijnlijk eike 2 maanden een 
Nommer zal verschijnen, voorzien met de Kritieken 
door geleerde mannen daargesteld, benevens eenige 
Mengelwerken die elk Nominer zullen besluiten. 

Zij die hetzelve maándelijks geregeld wenschen te 
ontvangen, gelieven zich onverwijld aantemelden bij 
huunen Boekverkooper, om daarna de oplage voor 
No, a te regelen, welk Naommer sief in commissie zal 
verzonden worden, 

Voor her einde van de maand wordt elk Nommer 
verzonden , om te gelijk bij de andere Tijdschriften ge- 
lezen te kunnen worden, Er worden ook onmiddelijk 
aan des begerenden Exemplaren per post verzonden , 
doch alsdan wordt elk vel 2 Cents hooger. 

** Onde GESCHIEDENIS van NAPOLEON 

EN HeT GROOTE LEGER, 
door den Graaf pe SEGUR, ee druk, in 3 Deelen, 
klein 80. , mer 3 Portretten, kan nog tot ultimo dezer 
tegen 1:20 per Deel worden ingeteekend bij den Boek- 
handelaar IMMERZEEL, te Amsterdam, en zijne 
Correspondenten; later wordt de prijs stellig f 1: so, 

*‚* Bij de Boekhandelaren F. KAAL en C. BAK. 
KER Bz., te Ansterdam, zal met primo Mei uitge- 
geven worden: KEUR van SCHERTS en LUIM, 
te Deel, versierd meteen keurig Vignet, gegraveerd 
door ‚van Senus, zijnde eene Verzameling van Dicht- 
stukken, door onderscheidene Nederl, Dichters wer- 
vaardigd. In dezen Bundel komen onder meer andere 
voor: ABBINK , aan Cupido; ARUM (HANOU van), 
Nieuwjaarswensch van Thoinasvaêr enz.; De BREET, 
Nachtlichtje;, BRESTER. Tweestrijd; BRUYN CvaN 
OOSTERWIJK), Ulysses ; CHRÍSTEMEIJER, de 
Hollandsche Boter; FOPPE, Krepel wil voordansen; 
's GRAVESANDE (STORM van), de Schaking van 
Proserpina; HILMAN , Zrines schoon; HOVING , de 
Daaldersklap ; IMMERZEEL Jr., de gelukkige Pre- 
dikant; KERKHOVEN , de Tiendaagsche Veldtogt of 
weerklank op de alleenspraak van Gijsbrecht van Aem- 
stel; KLUPPEL , de Goochelaar en de Boer ; KONING 
San ENST), de Hartedief ; Mr, J. van LENNEP, 

zin; P. MOENS, Ees Droom , of Vrijdags- Boelhuis 
op den Helikon; SCHIMSHEIMER , Levensgeschiede- 
mis van het geluk en ongeluk; Van SOMEREN, de 
tuimige Poëzij ; vAN STAVEREN (Van OOSTEN), 
Krijn; WEISSMAN pr VILLEZ, mooi Antje; IJN- 
TEMA, Goddank dat ik geen Koning ben; ZIMMER- 
MAN (DEKKER), Punrdichten enz. 

Aan Heeren Bockhandelaren werdt verzocht het ge- 
tal der benoodigde Exemplaren aan de Uitgevers op 
te geven, daar dit Werk niet in commissie zet verzon- 
den worden, 

“‚* 1. Dr BESCHULDIGING tegen de Leeraars 
der Nederlandsche Hervormde Kerk, dat zij hunnen 
Eed breken, door af te wijken van de Leer hunner 
Kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden, ge- 
staafd; en de Gedachten van P. HOFSTEDE pt 
GROOT , Hoogleeraar te Groningen, over die be- 
schuldiging wederlegd; door Mr. C. M. vaN DER 
KEMP, Prijs f -: 80. 

IL, BESCHOUWING van de Schie, in derzelver 
betrekking als Boezem voor de ontlasting van de Pol- 
derlanden ; door J. A. SCHOLTEN Hezn., Fabrijk ent 
Landmeter van Schieland ; met vier Tabellen. Prijs f- go. 

Bovenstaande Werkjes worden uitgegeven bij de Bo:k- 
handelaars Wed. van per MEER en VERBRUG- 
GEN, te Rotterdam, en zijn alom verzonden. 

* VOOR JAGTLIEFHEBBERS. 

Bij J. G. MEIJER, Boekhandelaar te Arnhem , staat 
tot ultimo April aanstaande eene Inteekening open op 
een Werk getiteld: C. F. G. THON , volledig Jagers- 
school of ontwikkeling der geheele wetenschap der Jagt; 
een Alphabetisch Hand. en Leerboek voor Jagers van 
beroep , Liefhebbers der Hast, Vogelvangers, Land- 
huishoudkundigen en Liefhebbers der Natuurkunde; 
benevens een Jagers Kunst-Woordenboek en Almans.k 
voor de rieest algemeene en belangrijkste bezigheden, 
zoo als dezelve den Jager van maand tot maand ge- 
woonlijk voorkomen , met eene beknopte maar duidelijke 
aanwijzing van de Wettelijke verpligting, die hier té 
Lande, ten aanzien der Jagt, moet worden nageleeft; 
als oek 6 Platen, o5 Afbeeldingén voorsteltende: de 
Sporen van verschillende Diersoorten , allerhande soo:- 
ten van Messen, Strikken’, Vallen, Knippen en Vang- 
ijzers enz. Men zie verders over den inhoud van dit 
Werk, hect alom verzondene Berigt van Inteekening , 
bij de meeste Boekhandelaren van ons Rijk. 

** Bij JOH. pe VOGEL , Boekdrukker , Anjeliers- 
gracht, her 6le Huis voorbij de Kathuizersbru;, XZ. Z., 
No, 168, re Amsterdam , is thans te bekomen: Zuiver 
dik endungebrande LIJN-OLIE , voor Boek-, Kouste 
plaat- en Behangselpapier- Drukkers, ook bereide 
BOEKDRUKKERS-INKT, alles civiel van prijs 5 
alsmede extra taaije KONST- of STAND-OLIE , voor 
alle Schilders, die tegen de Lucht staat, beter als Lak 
en hard opdroogt; het Ned, Pond go Cents. Brie- 
ven franco, 


** Likrairie de DP, VEeRvroET, à la Have. 
Vient de paraltre: Ì 
Dv PAPE et de MONSEIGNEUR ANTONUCCIH Prix 15 Cenis 
Au profit des victimes des dernières inondations. 
Cette brochure, inrprimet pour Compte del Auteur, se trouve aussi 
à AMSTERDAM chez Brave Jr., Diederirhs et Guykens; \ Darp- 
RECHT chez Blussé et van Braam, de Vos et Cie, et Houtrijve; © 
Derurr chez de Groot; h LrypeE chez van der Hoek: \ Rortet- 
DAM chez Arrenberg et Jacb ; à Urrgeur chez wan Terveen, /'ie 
heer, de Kruyf, van der D.nte, v.d. Post et Bielevet, et heen 
les antres Villes du Royaume ehez tous Jes Correspondan Pour Ja Lie 
braisie Francaise. ì 8 
»* Den Beekhardelzar f. AARINKSEN 
door deze aan zijne mede Contraters, en in het zigemeen kennelit, 
dar eene derde ritgave hij hem gereed is van het bk munrende Werk ie: 
Brieven aan Jongelingen geschreven, door 1. © I AVALER San 
Geheden en Gezangen van Laverer en Popjart Gerd ana 
beterd door bezorging van den Hoes tceraar 1 u knas ee De é 
welke in een voorberigt dir Suk aan PAN ne Dn id ze 5 
beveelt, de prijs dezer ingave ie fr: Ll oenen 
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s te Amsterdam, maakt 
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Re _STOOMBOOT- 
RARP MAATSCHAPPIJ. 


DIENST tusschen ROTTERDAM, NIJMEGEN en KEULEN, 
hy p Rotterdam naar Nijmegen, Van Nijmegen naar Keulen, - 
Ee Pril Dingsdag morg. 4 ure.l 8 April Dingsdag morg. $ ure, 


NEDERLAND. 
SCHE 


„ B » 4 » | 9 Woensdag „ 5 

Ee „ Zaurdg „ 5 … li „ Vrijdag e … As 
8 ris Zondag ». Ô „ Ï13 … Zonday » 5 
Van Keulen naar Nijmegen, Van Nijmegen naar Rotterdam. 
April Dingslag morg. 6 ure.l April Woensdag morg, IT 
en De gd » 5 „ [tt Vrijdag s IE 
ù ke Zora 2 » » [I2 > Zaturdag „ra > 


N 8 ze Ht Maandas 
DIENST tusschen ROTTERDAM, "ARNHEM en KEULEN” 
Van Rotterdam naar Arnhem, | Van Arnheim naar Keulen, 

U April Vrijdag MOrg, 6 uretio April Zarurdag MIOIg. Kurt, 
Van Keulen naar Arnhem, | Van Arnhem naar Rotterdam, 

9 April Woensdag morg. 6 ure. |1o April Donderdag morg, qì ure, 
Dienst tusschen KOTTERDAM, ZIERIKZEE ‘en GOES. 
Van Rotterdam naar het Van het Sas van Gees 

Rn Sas van Goes, naar Rotterdart, 

ee Pril Dingsdag morg, 4 ure, 9 April Woensdag morg. 8 ure. 


s> Donderdag ” 5 ss [EL Vrijdag 9 
Rs, gr ss 5» Í13 es Zondag En to 
Din DIENST tusschen ROTTERDAM en LONDEN. 


Rotterdam naar Londen, 
April Dingsdag HOTg. 1O Hre, 


*.* STOOOM 


ROTTE 
Zn 


| Van Londen naar Rotterdars. 
13 April Zondag morg. 7 ure. 


PACKET-VAART tusschen 

ij RDAM es LONDEN. 

Dienst van het General Post-Office , 

D voor Passagiers en Goederen, 

Gies Stoompacketten der General Steam Navigation 
Ee pod te Londen, in bovengemelde dienst, vertrek- 

dar sEBeld van Rotterdam en Londen ‚ iederen Woens- 


ag en Zaturdag 5 zijnde zulks van Rotterdam bepaald op : 
paald op : 
acurde nt den gen April, des morgens ten ro ure. 


see raden middags 
Nadere inlichting bĳdef W. SMI TH d Co, ‘en 
Agenten voornoeiad „ P. A. van ES. 
ÜNB. In het Kraamberigt van de Echtgenoot van 4. 
Gou: 3 Santen, geplaatst in de twee vorige Nos, dezer 
dek » Staat le Ferre, lees le Fevre.) 
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ptn mre ete eed) 


: Le Pakket 
G e Getrouwd : 
C. E. van STRIJEN, 
Nozaris te Wijk, bij Duurstede, en 
Vri d 4. J. P. VAN MAREN. 
Menden en Bekenden, gelieven deze algemeene te- 
« « JENS als bijzondere kennisgeving aan te nemen, 


s Gerrouwd: 
JL A WATERING, 
Weduwen. van J. E, Renvinghoff, 


met 
E‚, C, VIEHOFF. 
mmm 


“° Heden verlcste geheel voorspoedi ij - 
\ Î A, Mijne ge 
liefde Echtgenoote, H. C. P, J CARP; van eerie 
Welgeschapen ZOON. H. G. ESC Hs; 
Bis ned Predikant, 
î RG, bij Rhijnberg, oB Maart 1834. 
heal ane geliefde Echtgenoot, C, M, WOLBERS, 
L eden, onder Gods zegen, van eenen ZOON, 
EEUWARDEN, P, W, WITTEBOL. 
‚8 Board 1834, 
„ Heden verloste van een’ welgeschapen ZOON 
JE. HOETINK , geliefde Beheeendsie id i 


Zworre G. W‚, BROEKER. 
den afsten Maart 1234. 


CHE 
den 2gsren Maard 


ÄMsTERDAM. 
3 April 1834. 


spotar AMPEN, 29 Maart 1834. Heden beviel voor- 
® ARI van eene welsescliapene DOCHTER, G. 4, 
BEEK, geliefde Echtgenoot van 


Vv. JJ S W AR TT. 

Heden beviel door Gods goedheid zeer voorspoe- 

Geb N een’ welgeschapen ZOON, de Hoog Wel 
Ont Vrouwe STEENGRACHT VAN DUIWEN- 

gen EË, geboren Baronnesse MAN NEUKIRCHEN, 
tamd NIJVENHEIM. 

ee GRAVENHAGE, 20 Maart 1834. 

BE Heden verloste van een ZOON , ZELIA ISA- 
LLA DE HAEN ‚ Echtgenoote van 
MSTERDAM, CORNELIS BRAK Az. 

30 Maart 1834. 

zie AMERSFOORT, den zrsten Meart 1834. _He- 
4b beviel van eene welgeschapene DOCHTER, 
OLLONIA HUBERS, geliefde Echtgenoote van 
„ SS Ì D D 
En Chir, en Vroedmeester, 
vet Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER , 
Fouwe L. J. VERHORST, geboren LEMONNIER. 

« SCRAvENnHAGE, 31 Maart 1334. 
verf Heden is door Gods goedheid allervoorspoedigst 

Dost van eenc welgeschapene DOCHTER , 4. VAN 

BERG, geliefde Echtgenoot van 
d Epam, C. H. ZOUTMAAT BRUGMAN, 
En Zieten Maart 1834. Notaris. 


» e 


dig ‘va 


» 


** Heden beviel voorspoedig vaneen’ welgeschapen 
ZOON, JACOBA ELISABETH HOEUFFT ® geliefde 

Chtgenoot van 

AARLEM, W. H. HOEUFFT. 

3 Maart 1834. 
: * ZWorrE ‚ den rsten April 1834. Heden beviel 
Rr voorspoedig v 

"G.E. SNEL 


an eene welgeschapene DOCHTER, 
geliefde Echtgenoote van 


Fam: G. W.‚ van per VEEN. 
mille en Vrienden, gelieven deze als bijzondere 
. ennisgeving aan te nemen, 
en. TR be H ae den rsten April 1834. Heden nacht 
Dog ijne hartelijk geliefde Echtgenoot, AN. M, WAN 
se » door Gods genadigen bijstand , allervoorspoe- 
“Van eene DOCHTER. 


Db ‚. L. GLINDERMAN. 
Ze algemeene worden tevens als eene bijzondere 

EN eden inf shal rine dig van eenen wel 

ke en beviel zeer voorspoedig v 9 

kegtpen ZOON. CATHARINA JOHANNA VAN 
u EN, geliefde Echtgenoot van 

Sen reen KCT, ‚D. van DER STAR, 

t ril 18 á. 

Pen: He en beviel voorspoedig van eenen welgescha. 

Bene vN, Vrouwe C, Á. L. HOOFT ‚ geliefde Echt- 
sG 


t . 
Y Mr. C. R. F. BRAAMS, 


d Ap NRACT, 
« 1834. 
* KH en See outijdig , echter zeer voorspoedig 


= nnn DE EEE ET EE LE DE vern rt dd den 
Ve DEN 
er 


MM SCHE 
Van 5 April 1834. 


vau eene wel eschapene DOCHTER , C. P., KRAB. 
BE, geliefde Echtgenooté van. 
W. BAUER. 


GERSTBRUGGE, bij s. 
Voorburg, 1 April 1834. 

*” Heden verloste voorspoedig van een’ welgescha- 
pen ZOON, 4. H, BRONKHUIJZE , geliefde Pchr- 


genoot van 
A. B. BARKEIJ Nz. 


LEYDEN, 
a April 1834. 3 
*‚* Heden verloste voorspoedig van eene DOCH- 
TER, GEERTRUIDA JOHANNA DE KLERK, ge- 
liefde Echtgenoot van J.H. SCHUTTE, 
Weesp den 3dern April 1834. 
Famille, Vrienden en Bekenden gelieve deze als ken- 
nisgeving aantenemen, 


«* Heden overleed te dAimsterdam , onze geliefde 
Broeder, den Heer THOMAS TEN CATE, Theol. 
Stud. aldaar, in den ouderdom van ruim r jaren. — 
Weetende dat hoogere Wijsheid dit smartelijk verlies 
noodig geacht heeft, en dat wij op eene betere stand 
verwisseling mogen hopen, leenigt onze smart. 

HENDxK. TEN CATE Antz, 

Mede uit naam mijns Broeder en Behuwd-Broeder. 

ÄLMELO, den orsten Maart 1834. ‚ 

*„* Heden avond overleed, na eene kortstondige 
ziekte , in den ouderdom van circa vijf-en-zeventig 
jaren , onze waarde en zeer beminde Moeder en Behuwd- 
Moeder, Mejuffrouw ENGELTIE REINS MONS- 
MA, Weduwe van wijlen den Heer Mr. Tico Mesdag. 

BoLswaRrD, J. MESDAG. 
den asten Maart 1834. „Uit aller Naar, 
*.” Heden overleed ons geliefd oudste Dochtertje, 
MARIA WILHELMINA ELIZA CATHARINA, in 
den ouderdom van zes jaren en vijf maanden. 

Mr. H, W. vaN WERKHOVEN, 
A.E. C. G. van WERKHOVEN, 
Geb, BERGMAN, 
AMERSFOORT, 26 Maart 1834. 
** Op den a6sten Maart 1834 overleed te LrYDEN, 
mijn hartelijk geliefde Vader, de Heer CASPER HEN- 
DRIK HOFMEESTER, E. POTTINGA, 
Geb, HOFMEESTER, 
Dienende deze tevens als communicatie aan Famille, 
Vrienden en Bekenden. 
*.. Heden middag ra ure, overleed tot mijne groote 
droef heid, mijne waarde Echigenoote, HERM(NA 
KEMPINGS, oud 65 jaren , na eene kortstondige ziek- 
te van slechts a dagen, en waarmede ik ruim 28 jaren 
in den gelukkigsten Echt leefde, 
Strekkende deze tot bekendmaking aan Vrienden en 


Bekenden. 
GLANEBRUGGE, JAN WIBBELINK, 
den 27sten Maart 1834. __Commieste voer der 1“. kl. 
„a Heden overleed ous geliefd jongste Zoontje, 
THEODOR WILLEM, in den ouderdom van ruim 
vijftien maanden, A. J. VOS or WAEL, 
ZWOLLE, M, A. VOS pe WAEL, 
denapsten Maart1834. Geb. HELMICH. 
“* Heden avond ten elf ure overleed, ons hartelijk 
geliefd eenig Zoontje, AREND DANIEL van COE- 
VERDEN, aan de gevolgen van eene zenuw-zinking- 
koort3, naar een hevig lijden van vier dagen, in den 
ouderdom van één jaar en tien maanden. 
Wordende Famille en Bekenden verzocht deze als 
bijzondere kennisgeving aan te nemen, 
ÄLMRELO, C. A. van EVERDINGEN. 
den a8sten Maart j. D. van EVERDINGEN, 
83 4 Geb. van COEVERDEN. 
** Tot mijne bittere droefheid overteed heder, 
mijne teederbeminde Echtgenoote, J. H. KKOM- 
HOUT , ín den ouderdom van 24 jaren, na eene aller- 
gelukkigste Echt van 6 jaren, mij drie Kindertjes na- 
latende. G. NUYSINK, 
ZUTPHEN, den 28sten Maart 1834, 
*‚* Heden overleed, na laugdurig lijden , en na van 
de laatste H, H, Sacramenten van onze Moeder de H. 
Kerk voorzien te zijn, in den ouderdom van 45 jaren , 
mijne hartelijk geliefde Echtgenoote, CORNELIA 
HENDRIKA ANDRIESSEN, diep becreurd door 
mij, en hare mij nagelaten zeven Kinderen, waarvan 
de meesten hun verlies nog niet kunnen beseffen. 
HiLveErsumMm, NI Cs. Jsz. RE YN. 
2% Maart 1834. " 
NB, Men gelieve deze algemeene ook als bijzon- 
dere kennisgeving aan te nemen, 
*.” Op heden is, in den ouderdom van ruim vijf-en- 
zeventig jaren „na eene langdurige sukkeling, overle- 
den, onze geliefde Vader en Behuwd-Vader, de Heer 
JAN GERRIT JACOBSEN. H.P. BERLAGE. 
AMSTERDAM, }. G. BERLAGE, 
28 Maart 1834, … Geb. JACOBSEN, 
*.* Heden nacht werdt. mij mijne dierbare Ecgrge- 
noote , FENNEKEN TEN BRUGGENCATE , na een 


een-en-dertig jaren , door den dood ontnomen ; diep be- 
treur ik met hare Moeder dit verlies, dan de hoop dat 
zij in beter leven is ingegaan, doet ons in Gods wijze 
en goede beschikking berusten. eee 
ALMELO, A.G. KAMERLING 
den agsten Maart 1334. Ri 
*,* Het jongste mijner lievelingen, ALIJDA JACOBA 
CHRISTINA, is heden, na eene ziekte van acht dagen, 
in den jeugdigen leeftijd van ruim acht jaren, overle- 
den ; waarvan langs dezen weg aan Famille, Vrienden 
en Bekenden kennis gegeven wordt, 

A B E E K, 


AGEN ep 
Wed, J, M. de Kruyff. 

Ke en avond overleed, in den ouderdom van <6 
Jaren en 6 maanden, CATHARINA van DINGSTEÈÉ, 
Echtgemoote van 
ASSELT, 
den agsten Maart 1834. 

De den agstea Maart 1834, des namiddags ten 3 
vre, overleed op den Huize GROENEWwoOUDE, in 
deze Gemeente, in het 682* jaar haars levens, de Wel. 
Edel Geboren Vrouwe ANNA ELIZABETH BOLS, 
Geboren De GRUIJTER VAN GROENEWOUDE., 

NounenneRG, den 2gîten Maart 1834. 
Dient tot algemeene En bijzondere kennisgeving. 
'e” Tot mijne, mijner kinderen en behnwd-kinderen 
bittere droef heid , stierf , ha eenen allergemoegelijksten 

cht van 46 jaren, in den ouderdom van 66 jaren , 
ALETTA KNIPSCHAER » gee Echrtgenaote van 
NUMEGEN, ST OL K. 
3e Maurt 1834, 


H. J. VAN DER VECHT, 


langzaam verval van krachten, in den ouderdom van. 
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*e” Heden in den vroegen morgen overleed ona dier. 
baar eenigst Kind, LAMBERTUS ADRIANUS HE- 
LENUS, de vreugde onzes levens ‚in den ouderdom 
van bijna 2 jaren. 

Hoe zwaar ons ouderhart door het herhaald vertiez 
van zulk een dierpaar pand lijdt ‚ kunnen zij gevoelen, 
wien eenmaal zulk een droevig lot is te beurt gevallen, 

HAASTRECHT, L. J. STOELENDRAJER. 

30 Maart 1834. A. STOELENDRAJER, 

Geb. ALBLAS. 

*„* Heden overleed , tot onze bittere droef heid , 
onze geliefde Moeder, HILLETJE CHRISTIANA 
WICHERS, Inarst Weduwe van P, van Leeuwen, in 
den ouderdom van ruim 69 jaren, 

LOENEN, aan de Vecht, TJ. P. LAMBERT, 
30 Maart 1234. names Broedersen Zusters, 

*,” Onze hartelijk geliefde oudste Dochter, IKA 5 
werd ons heden, in den ouderdom van 25 jaren, ov 
ket onverwachts, aan de gevolgen van her water in de 
borst, door den dood ontrukt. 

Al wie haar braaf en deugdzaam leven gekend hebben, 
zullen ligt beseffen hoe smertelijk ons dit verlies treft. 
AMSTERDAM, JAN GOEDKOOP, 
3t Maart 1534, P, GOEDKOOP, 

Geb, van DIJK, 

PS. Door menigvuldige Vrienden en Bekenden, zon 
wet buiten als binnen deze Stad, dien: deze tot 
algemeene kennisgeving. 

*„“ Heden overleed tot onze innige droefheid ‚ Ong 
teedergeliefd Kind, JAN GEERARD, in den ouder- 
dom van zeven maanden, J-. C. nr BRUIJN. 

KOCKENGE, N. pe BRUIJN, 
den zsten April 1834. Geb. van SCHAARDENBURG, 

*,„* Heden overleed mijn waardige Echtgenoot, 
LEENDERT DUPPER van ASTEN zen OMMR- 
LEN, oud 34 jaren en 3 maanden , na eene Echtverbinte. 
nis van bijna rr jaren; grootis mijn verlies, endat mü- 
ner 4 nos jonge kinderen. __D. D. C. RAMAER, 

sBoscn, ‘Wed, L. Dupper van Asten 

den rstes April 1®34. en Ommelen, 

Famille em Betrekkingen , gelieve deze algemeerte 

kennisgeving, ook als bijzonder aan te merken. 

»* Heden overleed tot mijne en mijner kinderen ìn… 
nige droefheid, mijn geliefde Echtgenoot, WILLEM 
VAN DEN BERGH, in leven Notaris alhier, in den 
ouderdom van 6s jaren. — Eene beroerte maakte, bin- 
nen weinige uren, een einde aan zijn nucig en werk. 
zaam leven, X K_ O0 0 < 

Wed, W. van den Berg. 

'sSGRAVENHAGE, den rsten April 1834. 

»* Op heden overleed, in den ouderdom van ruim 
vier-en-vijftig jaren , onze veelgeliefde Broeder en 
Behuwd-Broeder, de Wel - Edel Gestrenge Heer Mr. 
HENDRIK JACOB MOMMA , Oud Vrederegrer alhier, 


AMSTERDAM, SJ. L. BH. MOMM A. 
1 April 1834. J. vaN IDDEKINGE. 
Executeuren, 


*,* Op heden overleed alhier , tot mijne bittere droet- 
heid, na eene Echtverëeniging van 24 jaren, in den 
ouderdom van zeven-er-veertig jaren , mijn geliefde 
Echtgenoot, JOHANNES GULDEMOND , in leven 
Meester Timmerman en Molenmaker alhier, — mif 
negen Kinderen, waarvan nog zes onmondigen, — uit 
ons Huwelijk achterlatende. 

HiLLrrsom, M. LANGENDAAM, 
den zstea April 1834. Wed, J, Guldemond, 

*‚” Heden overleed, in den ouderdom van ruim „7 
jaren, aande gevolgen van eene beroerte, mijn waarde 
Echtgenoot, den Wel. Edelen Heer ROELOF BOSMA, 
Oud Commissaris der Comptabiliteit, na eene Echtver. 
bindtenis van ruim sr jaren, Diep wordt dit verlies door 
mij als cok door onze kinderen en kind e-kinderen betreurd, 
AMSTERDAM, Wed, R. BO S MA, 

2 April 1834. Geb. PLANK MAN. 

Strekkende deze bijzondere kennisgeving, tot sene 

„algemeene, aan Bloedverwanten en Vrienden, 


** Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming 
in het voor ons zoo droevig sterfgeval van den oysten 
Maart laatstleden , becuig ik, mede wit naam der we. 
derzijdsche becrekkingen , langs dezen weg , mijnen har. 
teiijken dank. JT. van OSENBRUGGEN Dar, 

SGRAVENHAGE den rsten April 1834. 

*‚* Voor de menigvuldige blijken van deelnem!ns, 

ons betoond mer het afsterven van onze geliefde Doch. 

ter, beruigen wij, mits deze, onzen hartelijken dank, 
RorrTeRrDAs. J. vaN BINSBERGEN, 
den gden April N. van BINSBERGEN, 
1834. Geb, HELDER MAN. 

*” Degenen die iets te vorderen hebben van, ver- 
schuldigd zijn aan, of eenige Effecten, Papieren of 
war het anders zoude mogen zijn, onder zich hebben, 
behoorende tor de Nalatenschap van wijlen deu Wel. 
Edelen Geboren Heer W. KNOLLAERDT, op den 
4°<n Maart 1834 te Dordrecht overleden, getieven daar- 
van voor den rsden April aanstaande opgaaf te doen, 
ten Huize vanden Executeur Testamentair, Mr, P, F, 
TIMMERS VERHOEVEN, te Dordrecht, op de 
Groenmarkt, A. 45. En 
*.* Alde genen die iets te vorderen hebben, ver- 
schuldigd zijn aan, of Papieren en Gelden onder zich 
hebben betreffende den Boedel en Nalatenschap van 
wijlen HENDRIK pe BOER, Winkelier aan het Klei- 
ne Noord te Hoorn, gelieve daarvan opgave, betaling 
of aanwijzing en overgifte te doen, uiterlijk vóór den 
eersten Mei eerstkomende, ten Kantore van den No- 
taris R‚, BRONS BOLDINGH , te Hoorn. ” 
*„* Die iets te vorderen heeft van , of verschuldigd 
is aan -TEUNIS pe GROOT, in leven Fabriekeur, 
gewoond hebbende te Uitgeest en aldaar op den 6dez 
Maart 1834 overleden , wordt verzocht daarvan schrif. 
telijke opgave of betaling te doen, vóór of op den 
Isden April 1834, aanden Heer G. MUNTIEWERFF, 
Burgemeester te Uitgeest. of aan MAARTJE VEEN- 
BOER, Weduwe van feunis de Croor, insgelijks te 
Uitgeest woonachtig, welke de Afaire, door haren 
Man geëxerceerd , provisioneel zal continueren. 
*«” Mena verlangd ten spoedigsten op eene Schaal 
in een vöorhaatm Dorp in Vriesland: Eeuen ON, 
DERMEESTER van eenigen Rang, welke tevens in 
staat is de Frasche Taal en Muzik te kunnen ender. 
wijzen. De belooning san dezen Post verbonden. ze! 
geêverredigd zijn naarde bekwaamheden, doch inalien - 
gevalle nier beneden de drie Honderd Guldens; bedragen. 

lemand hiersoe incilnerende, adressere zich in per. 


Be 
ui 


ie al mert Frarer ibderi, wider fetier W,, gen | 
Boekkhandelaar F. HESSEL, ze Heerenveen, 

** De ondergere@kende, Schonihoudererse van de | 
opgerigte Fransche Kostschool voor jonge Juffrouwen 
te Deiftshaven, haar (NSTITUUT zeopend hebbende , 
heeft de eer dit aan Ouders en Voogden bekend te maken. 

De Kweekelingen, aan hare zorg toevertrouwd , zul- 
len onderwijs genietcu in de Hollandsche, Fransche en 
Engelsche Talen, in die idle daden welke tor 
vorming van verstand eu hart vereischt worden, en in 
alle Vrouwelijke Handwerken. 

Voor eene beschaafde opvoeding verzekert zij de 
naauwkeurigste zorg te zulien dragen, 

Delfrshaven, H. G., SAFFRIE. 
wen zisten Maart 1834. 

** Burgemeester en Wethouders ger Stad DELFTS- 
HAVEN, gezien hebbende de bovenstaande Adverten- 
tie, van Mejuffrouw H.G, SAFFRIE , Kostschool- 
kouderesse binnen deze Stad, verklaren bij deze, der- 
zelver INSTITUUT ten vollen ce kunnen aanbevelen , 
zoo uithoofde van de kunde, en geschiktheid van ge- 
melde Mejuffrouw H.G. Saffrie, bij het vergelijkend 
Examen gebleken, als wegens delocaiiteit, en gezonde 
ligging dezer Stad, 

e!ftshaven den vsten April 1834. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
K U Y 
In kennisse van mij, 
B. v. STAVEREN, Secretaris, 

"* De Burgemeester der Gemeente VOORHOUT, 
brengt ter kennis vande belanghebbenden , dat her ver- 
gelijkend EXAMEN der Sollicitanten naar de Posten 
van Schoolonderwijzer, Koster en Voorzanger, zal 
gehouden worden op Woensdag den negenden April 
1834, des voormiddags ten negen ure, in het Raadhuis 
der Gemeente, De Burgemeester voornoemd , 

Cs. VISS 
Voorhout des agsten Muart 1834. 
*‚* Men versangt zoo spoedig mogelijk , liefst een 
eëxamineerd APOTHEKERS-BEDIEDE, van de 
rotestantsche Godsdienst, en voorzien van goede ge- 
tuigschriften, men vervoege zich in persoon of mer 
lie Brieven, gemerkt Letter A, bijden Boek- 
andelaar J. pr GROOT, te Delft. 

*‚* Men vraagd tegen 1 Mei 1834: Een bekwaam 
niet geëxamineerd APOHEKERS- BEDIENDE, in 
een der Vriesche Staden, aìs ook een LEERLING, 
om in het vak geheel opteleiden, op zeer aannemelijke 
conditien, Adres aan het Postkantoor te Dockum , on- 
der Letver W. Franco Brieven. 

** In eene Affaire van Droogerijen en Verfwaren 
binnen Uttecht, waar goede gelegenheid is, zich te 
bekwamen, wordt op billijke voorwaarde gevraagd, 
een LEERLING. met of zonder Kost en inwoning. 
Adres met franco Brieven onder Lc. S, bij van PAD- 
DENBURG & COMP., Boekhencelaarste Utrecht. 

** Op een Instituut in Zuid-Holland, worden ge- 
vraagd: TWEE JONGELINGEN van de Hervormde 
Godsdienst, om hen, tegen betaling van een zeer a- 
tig Kostgeld, voor den stand van Onderwijzer of Kost- 
schoolhouder op te leiden. eronderwijs omvat, be- 
halve al de vakken van het lazer onderwijs, ook dat 
invierlevende Talen. Mer gefrankeerde Brieven onder 
Lr. X., vervoege men zich, bĳ de Boekhandeiaars 
GEBr. van ARUM, te Amsterdam, 

*° Een HOLLANDER, wer den Hardel bekend, 

welke door zijne betrekkingen genoodzaakt is, zich 
op den duur in Braband opte houden, en wiens werk- 
zaamheden hem een geruime tijd ter zijne beschikking 
overlaat, zag zich gaarne aldaar belast. met Zaken 
den Koophandel betreffende, of andere Commissiën, — 
Iemand hierop reflecterende, gelleve zich tot wader 
informatie ve adresseren met vrachtrrije Brieven, onder 
Letter B., aan Mejuffrouw SCHREUDER , Boek- 
bandelaresse , op de Borermark:, te Leyden. 
_ ** Een ongehuwd PERSOON, van onbesproken 
gedrag, welke de laatste vier jaren een Koffijhuis heeft 
waargenomen, zag zich gaarne weder in die’ berrek- 
king, of in eene Societeit geplaats, of wel eene We- 
duwe ín zoodanige Affairete assisteren. Adres, bij L. 
H. ven BULT, op het Steiger, te Rotterdam, 

°,* Eenongehuwd PERSOON, vande R.C. Gods- 
dienst, zedelijk van gedrag en solvabiliteit, alsmede 
ijverig voor werkzaamheden en van de beste getuige- 
nissen voorzien, wenschte zich met iemand in een of 
auder vak te assosiëeren, of eene kleine burger Affaire 
op redelijke voorwaarden overtenemen; hierop gereflec- 
teerd wordende, kan men zich met vrachtyrgje Brie- 
ven, gemerkt met de Letter H, nader adresseren, ter 
Boekdrukkerij van P, E. BRIET , op de hoek van de 
Stilsteeg , te Amsterdam. 

*,” Een ongehuwd PERSOON van middelbare jaren, 
welke verscheidene jaren de opper-directie in eene 
uitgebreide Fabriek heeft gehad, en binnen kort bui- 
ten betrekking geraakt , zag zich gaarne weder als 
zoodanig geplaatst , of als Boekhouder, Rentmees- 
ter of hulp in werkzaamheden voor een bejaard Heer 
of Dame, welke zich van werkzaamheden wil ontias- 
ten, dezeive kan zich met een matig Salaris vergenoe- 
gen, dezelve zoude ook niet ongenegen zijn, een of 
ander soliede Zaak over te nemen, of zich in dezelve 
te associeren, Adres met geceekende en franco Brie- 
ven, onder de Letters B, W‚, bij de Boekhandelaren 
en Drukkers MENSING en van WESTREENEN, 
te Rotterdam, 

* Er wordt gevraagd een PERSOON , bekwaam 
onde Midden-Slede, op eene Zaagmolen waartenemen, 
tegen aannemelijke voorwaarden. Iemand hiertoe be- 
kwaam, vervoege zich in persoon, zoo spoedig moge- 
lijk, aan den Eigenaar der Zaagmolen, te Gorinchem. 

*‚* Een BOEKDRUKKERS-GEZEL , liefst ook 
het Zetten, maar althans het Drukken goed verstaan- 
ge, en van zijne bekwaamheden en goed gedrag vol- 
doende bewijzen kunnende bijbrengen , kan terstond 
vast Werk bekomen, bij H, BRANDENBURGH , 
Boekdrukker te Workum, in Friesland, Brieven franco, 

*,* Bekwame IJZER-DRAAIJERS, die in Fabrij- 
‚ken van Machines zijn werkzaam geweest, kunnen, in 
eene dergelijke Fabrijk te Amsterdam; tegen een na 
hunne bekwaamheden geëvenredigd Daggeld, eene da- 
delijke plaacsing en vast Werk bekomen. Adres Am- 
sterdamsche Stoomboet-Maatschappij , op de Kalkmarkt, 
No, Z4o te Amsterdam, f 

*… Men verlangt tegen Mei een KNECHT , vande 
Hervormde Godsdienst , het Broodbakken grondig ver- 
scaande, en voorzien van bewijzen van eerlijk en goed 
gedrag. Men vervoege zich, liefst in Persoon of met 

vrachtvrije Brieven onder Letter G., bij den Stads- 
DEDEKen en Boekhandelaar H. HORNEER , te Go- 
rinchem, 


*,* Eene JUFFROUW van fatsoenlijke Huize, van 
de Hervormde Godsdienst, circa as jaren oud, wenschte 
tegen Mel aanstaande gep!aatstte wurden tot het waar- 
nemen of ker behulpzaam zijn in eene Huishouding, } 
tor gezelechsz of zor ooleid’ng van Kinderen, In welke ! 
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5 Kicg 2h iu de Provincie Vriesiand 5 inion bij aa 
zelfde Fammleljs is werkzaam geweest en zich nog bevindt, 

Iemand hier op refecterende „, edregsere zich met 
franca Brieven, onder de Letter W‚, bij den Heer L. 
E. BOSCH, Stads Courantier , ze Utrecht. 

*,* Tot het besturen van eene Huishouding van drie 
Kinderen , in eene kleine Modewinkel, vraagt men op 
aannemelijke voorwaarden, in de Prov. Drenthe, eene 
JUFFROUW tusschen de zo en gojarenoud, een goed 
zedelijk gedrag hebbende en de Gereformeerde Gods- 
dienst belijdende, Iemand hiertoe genegen zijnde, ver- 
voege zich mer eigenhandige geschreven en gefrankeerde 
Brieven, bĳ den Boekhandelaar D. H. VAN DER 
SCHEER ‚te Koevorden, 

*,* Men verlangt tegen 10. Mei 1834, aan het Huis 
den Deyl, eene KEUKENMEID , om onder het op- 
zigt vaneen Kok werkzaam te zijn, en vooral bekwaam 
om goed Visch en Groenten te kunnen Kooken; als- 
mede een HUISKNECHT van middebare jaren, in 
“bijzonder geschikt om Tafels te kunnen bedienen, 

De genen die hiertoe inclinerenen van goede getuig- 
schriften voorzien zijn, adresseren zich in persoon of 
met gefrankeerde Brieven, bij den Heer P. P, REIJ- 
MAN, inde Oude Doelen, te ’s Gravenhage, 

*,* In een fatsoenlijk Huisgezin, in een voornaam 
Dorp , in Noord-Holland, vraagt men tegen Mei aan- 
staande: EEN ef TWEE MEISJES, van vijf tot 
veertien jaren oud, van de Protestancsche Godsdienst, 
om dezelve op te voeden en alle nuttige en Vrouwe- 
lijke Handwerken grondig te onderwijzen, Iemand hiero 
reflecterende , adressere zich bij den Boekhandelaar |. 
C. HONIGH, aan de Schagerbrug, onder Letter A. 

** Voor een Meisje uit de Burgerstand , farsoende- 
lijk opgevoed, in het Schrijven, Rekenen en Naaijen 
niet onervaren, ar jaren oud en van de Hervormde 
Godsdienst, wenschte men eene gelegenheid tot adsi- 
stentie in de Huishouding , zonder eenig Salaris, of wel 
tot plaatsing in eenen Garen en Linz of Kruideniers- 
winkel, of tot associatie met eene bekwame Wollen- 
gaaister , in welke drie laatste gevallen men wel gene- 
gen zoude zijneenig Kostgeld te betalen ; nader infor- 
matie met franco Brieven onder Letter H, in de Boek 
winkel van de Wed, J. vaN per SCHROEF Gz,, te 
Utrecht, 

*,* De plaats van KEUKENMEID, in het R‚ K. 
Hollandsch Seminarie re afdeeling, gevestigd op de 
Hofstede Hageveld, omtrent Haarlem , met re Mei aan- 
staande open zijnde; kunnen zij, die den vereischten 
ouderdom (niet ver beneden de 3o jaren), bekwaam- 
heden en getuigenis van zedig en godsdienstig gedrag 
hebben, zich ten voornoemden Seminarie aanmelden, 
met gefrankeerde Brieven voor den 16den of liever in 
persoon , tusschen den Gden en 16de dezer, 

Om het toenemen der Élèves, zou men er ook eenen 
bekwamen HUISKNECHT kunnen plaatsen. 


"* Met Meiaanstaande , wordt in de Provincie Over- 
ijssel of Utrecht, op het platte Land, liefst op een 

uitengoed , voor één Heer gevraagd: Drie KAMERS, 
met KOST en BEDIENING, — Opguaf van Prijs, 
Plaats en voorloopige Voorwaarden , worden zoo spoe- 
dig mogelijk franco verzocht, aan Letter C. K., onder 
het adres van B, BRUINS, Boekhandelaar te Delft, 

** Men vraagt voor de maanden Junij en Julij, vier 
GEMEUBILEERDE KAMERS, en tevens de Kost 
voor vierpersonen, in den omtrek van Baarn of Zeist. 
Adres onder Ia, X , aan de Boekverkoopers M. SCHOO- 
NEVELD zn ZOON, in de Beursstraat, te Amster- 
dam, No, 1. 

** Te HUUR, de BUITENPLAATS HET HUIS 
TE PAAUW , gelegen nabij Aer Huis den Deyl, onder 
Wassenaar, aan den Straatweg van ’s Gravenhage naar 
Leyden; het Huis geheel en al Gemeubileerd, is ge- 
schikt voor een groot Huishouden, Nader informatie 
te bekomen bij den Eigenaar, alle dagen (except des 
Woensdags en Zondags) van ra tot ri uur, of per ge- 
frankeerde Brieven bij J. VERSTEEG , Tuinbaas aldaar, 

"* Te HUUR: Een OPTREK , liefst voor de Zo- 
mermaanden , gelegen in het aangenaamste van het Dorp 
Hillegom ; te bevragen bij HK. vaN DEN ZAAL, Mr. 
Timmerman. Brieven franco, 

*‚* Te HUUR, te aanvaarden primo Mel e. k.: 
re, Een ZOMER- en WINTER-VERBLIJF, met 
een TUIN, in de Engelsche smaak aangelegd. 
ae, Een HUIS en klein TUINTJE , geschikt voor een 

Optrekje, in de Burger-klasse, beide gelegen te 
Lisse, aan de Straatweg; te bevragen met franco 
Brieven, bij J. van INGEN, Mr, Timmerman 

te Lisse voornoemd. 

** Tr Huur: Eene BOUWWONING met 97 Bunders 
BOUW- en WEILAND, staandeen gelegen bij K/aas- 
waal, in den Hoekschenwaard, om te aanvaarden de 
Bouwlanden met het blooten der schoof, de Weilan- 
met Kersmis 1834 , en de Woning met 1e, Mei 1835. — 
Te bevragen bij JACOB MAST Pz,, te Klaaswaal, — 
Brieven ed, 

** Te HUUR, om met re Mei 1834 te aanvaarden: 
Een groot hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en 
ERVE , voorzien van verscheidene behangen en onbe- 
hangen Kamers en Vertrekken, alsmede eeu ruime Win- 
kel, zijnde door deszelfs ligging in het beste gedeelte 
der Stad, zeer geschikt toc alle Aftaires, als zijnde 
in hetzelve gedurende een aantal jaren den Mandel in 
Walle en andere Manufacturen, met het beste succes 
uicgeoefend en tot heden gecontinueerd, 

Adres met gefrankeerde Brieven, bij de Boekhan- 
detaars J. J. THIJSSENS eN ZOON, in de Maarse- 
mansteeg , te Leyden, sub Lit. X. Y. Z. 

*,* UIT pe HAND re KOOP or TE HUUR, te 
Schoonhoven :. Een PAARDEN KOORNMOLEN, 
om met den eersten Mei te aanvaarden, Te bevragen 
bij den Eigenaar H. van DORSSEN. 

*,* Men presenteert uit de Hand te Koop, om ter- 
stond te aanvaarden: Een BUITENGOED, gelegen 
te Muiderberg, geraamd BERGHUIZEN, voor eene 
somma van f gooo, groot 12 Bunders, met eene royale 
Heeren - Huizing , waarin re brillante gestucadeorde 
en 4 Domestieke-Kamers, Keuken , Kelders en Zolder, 
met Stal en Koetshuis voor ra Paarden , thaus ingerigt 
voor een Leodwitfabriek en verdere Getimmerten. 

De Plaats is voorzien met fraaije Lanen en Wande- 
lingen , alle beplant mec Vruchtboomen, Bloemgewas- 
sen, opgaande Boomen en Eikenhout. Dagelijks te 
bezigiigen en te bevragen bij D, HOOGBRUIJN , te 
‘s Graveland. Brieven franco, 

** UIT pe HAND Tr KOOP: Eene aanzienlijke 
HEEREN-HUIZING , me: daarachter gelegen BIER- 
BROUWERIJ, voorzien van de daartoe behoorende 
Ketels, voorts Zolders en Pakhuizen, sints weinig 
tijds uit den grond nieuw gebouwd en getimmerd, met 
nog drie HUISJES daarachter, alles staande en gele- 

en binnen de Stad Gorinchem, op de beste stand in 

e Arkelszraac aldaar, zeer bekwaam voor den Handel; 
men adressere zich met vzachtyrüe Brieven aan den 
Eigenaar G, BLOM, ze Gorinchem. 

°* Te Vreeland uit de Hand te Koop: Een hechte 
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en Bijerk doobside HEEKEN-ACIZINGE, mat gist 
Tuis, ou her beste gedeelte van het Dorp, te bevie 
gen bij den Heer JAN van pan ANDEL , Burgemeé! 
ter en Secretaris , wonende te Vreeland. Brieven franc 
°° Tr KOOP: Een sterk Mecklenburgs TREK- © 
RIJ- PAARD , van schoone taille en beproefde deugt 
zaamheid, — Koningstraat Neo, as, te Haarlem, 

** UIT ve HAND re KOOP, tegen eene billijk’ 
prijs: Een KABINET, inhoudende eene kompleet! 
Verzameling Horens, Schulpen, Zeezewassen enz, , be 
nevens 1 Ex. van d’.Amboinsche Rariteit-Kamer , mö 
Prentverbeeldingen „ beschreven doof G. E. RUM 
PHIUS, en 1 Ex. van KNORR'S, Verzameling vs 
allerlei bekende Morens en Schulpen, die in haar eig 
kleuren afgebeeld zijn, alles zeer goed geconserveer 
Te bevragen met gefrankeerde Brieven onder Lett. B: 
ter Steendrukkerij, Boekbinderij en Boekwinkel va 
R. BOELENS Jr., te Zwolle. 

*,* Men vraagt uit de Hand te Koop , voor een rt: 
deliĳken prijs: Eenig, zoo veel mogelijk , Nieuwef 
wetsch BOEKBINDERS-GEREEDSCHAP , als 207 
len , Fileeten , Stempels, enz. — Ook wordt gevraagd: 
Een BOEKBINDERS-GEZEL, van den Protestant 
schen Godsdienst, zeer kundig in het Binden van sl 
soorten van Banden, en wat verder tot dat vak behoort 
in eene der voornaamste Noord - Hollandsche Binnef 
Steeden, van zijne bekwaamheden, zoo wel als vé 
zijn zedelijk gedrag, de overtuigendste bewijzen kut 
nende bijbrengen , voor vast Werk. 

Nader informatien, omtrent beide Advertentien , mé 
france Brieven, onder Letter X, bij den Boekhandels® 
G. J. A. BEIJERINCK , te Amsterdam, 

** Door afwezigheid van den Eigenaar wordt 4 
Koop aangeboden: De PANNEN en TÍGCHEL-BAK 
KERIJ, met annexe FABRIEK van groote Vloerstet 
nen, in volte werking en met succes gecontinueerd: 
benevens HEEREN-HUIZING , sedert weinige jarël 
geheel nieuw gebouwd; een en ander is bijzonder aaf 
genaam gelegen aan den Vaartschen Rhijn en Straatwe6 
weinige minuten buiten de Tolsteegpoort te Urrecht!: 
kunnende met primo Mei aanvaard, en deswegens ùf 
dere informatien bekomen worden per gefennkeerde Brie 
ven onder Letter A, ter Boekdrukkerij van J. TER 
MEULEN Dz., Reestraat Ne. 21, te Amsterdam, 

** UIT pr HAND re KOOP: Eene kapitale € 
wel ter nering staande BROODBAKKERIJ, waaril 
deze Affaire onheugelijke jaren met het beste succf 
is geexerceerd en nog wordt gecontinueerd, met de“ 
zelfs Erve, Schuur , Pakhuis en Gereedschappeu , staaf’ 
de in het volkrijkste gedeelte der Stad Zaandam, (west! 
zijde) te bevragen op her Kuiperspad, bij den Bewo? 
ner, in No, 483. 

** P. HOGERVORST , Bloemist te Hillegom: 
zal als lasthebbende van den Heer P, GROENEVELD: 
in deszelfs Tuinen verkoopen , op Donderdag den 1od°% 
April 1834: Eene uitmuntende parti HIACINTEN 
BLOEMBOLLEN , vroege en late TULPEN en dub’ 
belde NARCISSEN. 

** A. ENGESMET, zal verkoopen op de Hofsted? 
Groot Bentveldt, aan de Zandvoorder Straatweg, Of 
Dingsdag den rsden April 1834 en volgende dagen: 

Eene zindelijke partij HUISRAAD en INBOEDEL: 
bestaande in Ledikanten , Stoelen, Canapeés , een fra?! 
Mahoniehoute Eetenstafel met zes Eikenhoute Inlegbl3 
den, Maghonijhouten Bufer, Panant-, Speel- en Veld’ 
tafels , een excellente Gladmangel en Pers , diverse gf” 
schilderde Meubelen, Spiegels en Engelsche Prencen . 
Vergulde Lijsten , Pendules, Porcelein , Roomyekleë 
en Glaswerk, zeer fraai Oost-Indisch Lak, waart! 
der uitmund een groote Koffer me: Paerl d' Amour !I* 
gelegd, zwaar Koper, Tin en IJzerwerk , waaronde! 
zeer goede Kagchels, keurig gevulde Bedden met hu? 
Toebehooren, Paardeharen Matrassen en Gordijnen 
voorts zeer goede Boeken en Muijk-Instrumenten , als: 
een sterk toongevende Piano-Forte, van zes Ofzaafs 
door Clementi , te Londen, een excellente Fagot, Gril: 
tar, Dwarsfluiten en Muzijk-Lessenaars, verders zcé 
goede Rijtuigen, als een Koets voor vier Persone: 
een Gebombeerde Kapwagen , een Zomerwagentje voel 
vier Personen, een Kap-Chais met nedersltaandc Kap, 
beiden geschikt voor een en twee Paarden, cwee Bot 
ken Wagens, vier Werkpaarden , twee zeer goed ge 
dresseerde Ezels, verders Tuigen en Sxal Gereedschap 
nen, alsmede Pauwen, Kalkoenen, Kippen en biindé 
Yinken, Konijnen, Vinken, War- en Vainetten , Broek 
bakken en Lessenaars , Bollenstellingen , Tuin-Gereed’ 
scliappen , eene groote partij drooge Takkenbosseil 
Houtwerk, en hetgeen verder ter verkoop zal worde) 
aangeboden; zijnde alles den rodesen trden particulier: 
en den zaden en rgden April van 9 tot 4 ure voor eêl 
ieder te zien. 

Verder zal Bovengemelde Verkooper nog verkooptf 
op Dingsdag den agsten April 1834, om betaald te wor: 
den voor of op den zeten October aanstaande: p 

Twintig Stuks Kali-Koeijen , die vers en wel Gelalfé 
hebben of aan den volle Uringstaan, Vier Schoc-Vaar 
sen, zes Pinken en twee Sticren, twee Zogen, zevell 
Schrammen en eene partij Biggen en Schapen, uwet 
Boeren en drie halfslags Wagens, een nieuw geinven: 
teerde hand Karnmolen met zijn Toebehooren, eél 
groote eu twee kleine Karns, Meik en Kaaskuipen: 
Kaasbakken en Koppen, zes Koperen Melkxecels ef 
diverse Gereedschappen , alsmede eenig Stroo en Ko? 
Hooi, en hetgeen verder zal worden aangeboden, 

** E. NOOTHOUT , Makelaar, onder Nieuwer” 
Amstel, zai op Dingsdag den rsden April 1834 en vol: 
gende dagen, op de Hofstede Over-Amstel, aan dé 
Utrechtschezijde, Wijk s, No. 30, door den Norarf 
A. ZUBLI, doen verkoopen : Eene welgeconserveerd? 
INBOEDEL , bestaande in Galanterien en Rariteicen, 
keurige Porceleinen , voorkomende uit de Favriek aad 
den Amstel, curieuse Damast- en Servet-Tafelgarnitn: 
ren en andere Lijnwaden , mitsgaders een goed onder 
houden assortiment Mahonie Canapéen en Stoelen ef 
andere fijn Houten Meubelen, best allooi Tapijten, 
voortreffelijke Spiegels en Kamer-Kroonen, Schilder 
rijen en Kunsiprenten, exellente best gevulde Bedder 
en Matrassen, keurlijke Dekens, Katoenen en Linne? 
Glasgordijnen en Behangselgoed, welbewaard Koper-, 
Tin-, IJzer- en Blikwerk , eene collectie welgecondi- 
tioneerde Boeken en eindelijk de GEREEDSCHAP- 
PEN en VORMEN, tot eene compleete Behansel. Fa- 
briek behoorende, Breeder volgens Catologus in tijds 
bij gemelden Makelaar , en bij den Makelaar A. NOOT- 
HOUT Jr., op de Oude Turfmarkt, No, ir, (à 10 
Cent voor de Armen) te bekomen. De Goederen zijg 
drie dagen vóór den Verkoopdag te zien, 

*° N. [.FABIUS, F. KAT, J. J. ROOSEBOOM, 
R. FEITH en H. A. KLINKHAMER , Makelaars » 
zullen op Dingsdag den agsten April 1834, des voor- 
middags ten half tien ure, te Amsterdam, in de. Neb. 
in Brakke Grond, verkoopen: Eene partij van 1130 Vs” 
ten Maryland en ef Vaten Kentucky TABAK ; liggend? 
als bij Notitien nader zal worden sangewezen. 


Te Haariezr, bij JO! ENSCHEDE en ZONEN 


